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1. Einleitung 


Die Verpflichtung der Bundesregierung nach § 61 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
von 1974, dem Deutschen Bundestag jeweils ein Jahr 
nach dem ersten Zusammentritt über 

„1. den Stand und die Entwicklimg schädhcher Um- 
welteinwirkimgen durch Luftverunreinigungen 
und Geräusche im Bundesgebiet während des 
Berichtszeitraums sowie über die voraussicht- 
liche weitere Entwicklung, 

2. die in Durchführung dieses Gesetzes getroffenen 
und beabsichtigten Maßnahmen, 

3. die laufenden und die in Aussicht genommenen 
Forschungsvorhaben über die Wirkung von Luft- 
verunreinigungen und Geräuschen, 

4. die Entwicklung technischer Verfahren und Ein- 
richtungen zur Verminderung schädhcher Um- 
welteinwirkungen durch Luftvenmreinigungen 
und Geräusche und 

5. die für die Forschung und Entwicklimg nach den 
Nummern 3 und 4 aufgewendeten, insbesondere 
die von Bund und Ländern zu diesen Zwecken 
bereitgesteUten Mittel" 

zu berichten, bietet dem Parlament die Möghchkeit, 
regelmäßig Fortschritt und Planung der Bundesregie- 
rung beim Immissionsschutz zu prüfen. Bisher wur- 
den bereits fünf Immissionsschutzberichte vorgelegt. 
Der 6. Immissionsschutzbericht deckt im wesent- 
hchen den Zeitraum von 1991 bis 1995 ab. 

Die WiederhersteUung der staatiichen Einheit 
Deutschlands, die europäische Integration und die er- 
weiterte internationale Zusammenarbeit nach Über- 
windung des Ost-West-Konflikts prägen die deutsche 
Umwelt- und damit Immissionsschutzpohtik in den 
90er Jahren in besonderem Maße. 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, auf das 
sich die internationale Staatengemeinschaft 1992 in 
Rio verständigt hat, hält Industrieländer wie Ent- 
wicklungsländer dazu an, die ökonomische, soziale 
und ökologische Entwicklung im Kontext zu betrach- 
ten. Die Erhaltung der natürhchen Lebens grundla- 
gen ist notwendig auch als Grundlage für das Wirt- 
schaften zukünftiger Generationen. In diesem Sinne 
wurde das Staatsziel, „auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen die natürhchen Lebens- 
gnmdlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen 
Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßga- 


be von Gesetz und Recht durch die vollziehende Ge- 
walt und die Rechtsprechung (zu schützen)", 1994 in 
das Grundgesetz aufgenommen. 

Dem trägt die Bundesregierung Rechnung, indem sie 
ihre erfolgreiche und international anerkannte Pohtik 
der Umweltvorsorge fortsetzt. Gleichwohl verlangt 
die Umsetzung des Leitbilds der nachhaltigen Ent- 
wicklung, bei der alle Staaten eine gemeinsame, 
aber unterschiedhche Verantwortung tragen, die Set- 
zung neuer Akzente. Trotz der inzwischen in vielen 
Industrieländern - so auch in Deutschland - gelunge- 
nen Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und be- 
stimmten schädhchen Umwelteinwirkungen sind vor 
allem die Industrieländer gehalten, die Effizienz ihres 
Wirtschaftens weiter zu erhöhen, Konsummuster um- 
weltverträglich zu gestalten und Umwelt-Technolo- 
gien fortzuentwikeln. Dabei geht es insbesondere 
um die Stärkung der Integration des Umweltschutzes 
in alle Poütikbereiche und um eine gesamtwirt- 
schafthch effizientere Ausgestaltung des umweltpoh- 
tischen Instrumentariums. 

Hierfür bieten die bereits 1974 festgelegten im- 
missionsschutzrechthchen Grundsätze eine probate 
Grundlage. Die Dynamik der Entwicklung wird deut- 
hch zum einen an jüngsten Schwerpunkten wie der 
Anpassung der Genehmigungsverfahren an die mo- 
derne wissenschaftliche und technische Entwick- 
lung, zum anderen an der Entwicklung des Störfall- 
rechts, ausgehend von strengen Regeln zu einer mo- 
dernen Sicherheitsphilosophie, die alle Beteiligten 
- Anlagenbetreiber, Nachbarn, Verwaltung, gesell- 
schafthche Kräfte, Pohtik - in die Verantwortung 
nimmt. Diese Immissionsschutzpohtik zeigt sich aber 
auch den Anforderungen gewachsen, die aus der 
Sorge um eine von Menschen verursachte Klimaän- 
derung und aus der begrenzten Verfügbarkeit unse- 
rer natürhchen Ressourcen erwachsen. So kenn- 
zeichnen den 6. Immissionsschutzbericht schwer- 
punktmäßig auch beispielgebende Fortschritte bei 
der Transparenz des politischen und des behörd- 
hchen Handelns. 

Kennzeichnend ist, daß die gleichen Prinzipien, die 
im Westen Deutschlands zu einer weltweit beachte- 
ten Verminderung der Emissionen führten, sich nun- 
mehr auch im Osten unseres Landes bewähren, wo 
mit Erfolg Umweltpobleme angegangen werden, de- 
ren Ausmaß im Westen Mitte der 80er Jahre unvor- 
stellbar war. 
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2. Schwerpunktbereiche 


2.1 Anlagenzulassungsrecht mit integriertem 
Ansatz einschließlich Anlagensicherheit 

2.1 .1 Anlagenzulassungsrecht 

2.1 .1.1 Allgemeines 

Das Immissionsschutzrecht hat für Anlagenzulas- 
sungen neben dem Baurecht die größte Bedeutung. 
Das immissionsschutzrechthche Genehmigungsver- 
fahren ist im Vergleich zu anderen lunweltrecht- 
lichen Genehmigungs- und Zulassungsverfahren 
deutlich präzisierter und differenzierter geregelt. Mit 
den durch das Investitionserleichterungs- und Wohn- 
baulandgesetz (IWG) von 1993 erfolgten Änderun- 
gen des BImSchG einschließlich der 4. und 9. Durch- 
führungsverordnung nach dem BImSchG (4. und 
9. BImSchV) wurde eine erste wichtige Etappe bei 
der Schaffung von Möghchkeiten zur Beschleu- 
nigung der inimissionsschutzrechthchen Genehmi- 
gungsverfahren genommen (vgl. Bericht der Bun- 
desregierung über die Möglichkeiten einer weite- 
ren Beschleunigung und Vereinfachung der immis- 
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vom 
28. Februar 1994, Drucksache 12/6923). 

Im Februar 1994 hat die Bundesregierung beschlos- 
sen, eine „Unabhängige Expertenkommission zur 
Vereinfachung und Beschleunigung von Planungs- 
und Genehmigungsverfahren" einzusetzen. Die Kom- 
mission hat ihren Bericht Ende 1994 vorgelegt. 

Im Vordergrund des Interesses der sog. Schlichter- 
Kommission, die in Deutschland die Deregrüienmgs- 
arbeiten vorbereitet hat, stehen Änderungen des 
BImSchG durch die das Verfahren erhebhch verein- 
facht und beschleunigt werden soll. Die Diskussion 
der Vorschläge in der aus Abgeordneten des Deut- 
schen Bundestages und hochrangigen Vertretern der 
Ressorts gebildeten Arbeitsgruppe haben zu Emp- 
fehlungen an die Bundesregierung geführt, denen 
das Bundeskabtnett am 29. Juni 1995 zuqestimmt 
hat. 

Die Gesetz- und Verordnungsentwürfe zur Umset- 
zung der Empfehlungen der Koahtions -/Ressort- 
Arbeitsgruppe „Vereinfachung und Beschleunigung 
von Planungs- und Genehmigungsverfahren" im Be- 
reich des Inunissionsschutzrechts, die das Bundes- 
kabinett am 11. Januar 1996 beschlossen hat, setzen 
sich im einzelnen wie folgt zusammen: 

- Artikelgesetz, bestehend aus Änderung des 
BImSchG, Änderung des UVP-Gesetzes und Än- 
derung der Verordnung über das Genehmigungs- 
verfahren (9. BImSchV) 

- Änderung des BImSchG 

Kern der Änderungsvorschläge ist die Einfüh- 
rung eines neuartigen Amzeigeverfahrens, das 


dem Träger des Vorhabens die Wahl zwischen 
Anzeige und Genehmigung beläßt. Strebt der 
Träger des Vorhabens vor allem Investitions- 
sicherheit (Bestandsschutz) und ein integriertes 
Verfahren an, das andere behördüche Entschei- 
dungen, z. B. die Baugenehmigimg, einschließt, 
so wird er voraussichtlich das Genehmigungs- 
verfahren wählen. Bevorzugt er eine mögüchst 
rasche Realisierung seines Vorhabens, wird er 
die Anzeige wählen. 

Für dieses neue Verfahren sollen ausschließlich 
Anlagearten aus der Spalte 2 der 4. BImSchV 
ausgewählt werden, also Anlagen, die bisher 
ohne Öffentiichkeitsbeteüigung genehmigungs - 
bedürftig sind. 

Die Herabzonung von Anlagen vom Genehmi- 
gungserfordemis auf das Anzeigeverfahren 
wird zu erheblichen Erleichterungen führen. 
Zwar wird es künftig erforderhch sein, die Er- 
teilung einer Baugenehmigung gesondert zu 
beantragen; immissionsschutzrechthch genügt 
aber eine Anzeige der Inbetriebnahme. 

Der zweite wichtige Vorschlag besteht darin, 
den Genehmigungsvorbehalt bei wesentlichen 
Änderungen durch eine Mitteüungpflicht zu er- 
setzen. Künftig soUen nur noch solche Ändenm- 
gen genehmigungsbedürftig sein, die sich er- 
hebhch und nachteUig auf die Umwelt auswir- 
ken können. Auch der IVU-Richthnienvor- 
schlag (vgl. Abschnitt 2. 1.2.1) sieht entspre- 
chende neue Regelungen vor. Nach geltendem 
Recht ist jede wesenthche Änderung geneh- 
migungsbedürftig, gleichgültig, ob sich das Vor- 
haben zxim Vorteil oder nachteüig auf die Um- 
welt auswirken kann. 

Ändenmgsgenehmigungsverfahren machen bis 
zu 85 % der Genehmigimgs verfahren aus. Nach 
der neuen Regelung wäre ein sehr hoher Anteü 
hiervon künftig nicht mehr genehmigungsbe- 
dürftig. Dies dürfte auch dazu führen, daß um- 
weltverbessemde Änderungen früher als bisher 
reahsiert werden. 

Ferner wird die Zulassung des vorzeitigen Be- 
ginns - nach geltendem Recht beschränkt auf 
die wesentliche Änderung - auf die Errichtung 
neuer Aiüagen ausgedehnt. Von der Zulassung 
des vorzeitigen Beginns wurde vor allem in den 
neuen Bundesländern häufig Gebrauch ge- 
macht, um Investitionen möglichst beschleunigt 
tätigen zu können. Dieses neue Instrument wird 
sich gerade in der Anfangsphase des Vorhabens 
ebenfalls erleichternd für die Betroffenen aus- 
wirken. Der Gesetzentwurf sieht außerdem für 
Mehrzweck- oder Vielstof fanlagen vor, daß hier 
eine „Rahmengenehmigung" genügt. 
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Schließlich ist eine neuartige Verknüpfung von 
Öko-Audit (vgl. Abschnitt 2. 1.2.2) und Immis- 
sionsschutzrecht vorgesehen. Die Genehmi- 
gungsbehörde hat bei den Antragsimterlagen 
künftig auch zu berücksichtigen, ob der TVager 
des Vorhabens im Rahmen des Öko-Audit be- 
reits entsprechende Unterlagen erstellt hat. 

- UVP-Gesetz 

Die neue Regelimg der wesentiichen Änderung 
im BImSchG, an die das UVP-Gesetz anknüpft, 
erfordert auch eine entsprechende Neufassung 
der Anlage zu diesem Gesetz. 

- Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
(9. BImSchV) 

Zusätzlich zu den bisherigen Beschleunigungs- 
regelungen sind vorgesehen 

- Projektmanager 

- Frist für die VoUständigkeitsprüfimg der Un- 
terlagen 

- Gutachtenaufträge an zertifizierte Gutachter 
und 

- neue Vorschriften über das gestreckte Ge- 
nehmigungsverfahren. Dies bedeutet, dciß 
die Behörde gestatten kann, dciß bestinunte 
Unterlagen erst nach Erteilimg der Genehmi- 
gimg vorzulegen sind (Beispiele: Baustatik, 
Vertrag zur Verwertung der Reststoffe). 

- Anzeigeverordnung nach § 23 BImSchG 

Die Anlagenarten, die aus der Spalte 2 der 

4. BImSchV für das neue Anzeigeverfahren in Be- 
tracht kommen, sollen in einer neuen Rechtsver- 
ordnung zusammengefaßt werden. 

- Änderung der Anlagenverordnung (4. BImSchV) 

- Forschungs-, Entwicklimgs- oder Erprobungsan- 
lagen für neue Erzeugnisse oder Verfahren wer- 
den von der Genehmigimgspflicht befreit. Dies 
schließt auch solche Anlagen zur Herstellimg von 
neuen Erzeugnissen ein, die am Markt erprobt 
werden sollen, soweit die neuen Erzeugnisse 
noch weiter erforscht oder entwickelt werden. 

- Nebeneinrichtungen sind nur noch in dem Um- 
fang genehmigungsbedürftig, in dem sie Aus- 
wirkungen auf die Emissionen, Immissionen 
oder sonstigen Gefahren haben. 

- Anlagen, in denen die Abluft aus ansonsten ge- 
nehmigungsfreien Anlagen (z. B. kleine Kfz- 
Lackierereien) nachverbrannt wird, werden ge- 
nehmigungsfrei. 

- Das Urteil des Bimdesverwaltungsgerichts vom 
2. Juli 1993, in dem entgegen der bis dahin übli- 
chen Praxis bei der Intensivtierhaltung Ferkel 
den Mastschweinen gleichgestellt werden, wird 
dadurch sachgerecht umgesetzt, daß eine ent- 
sprechende Differenzierung für die Genehmi- 
gungsgrenze eingeführt wird. 

- Bei der Genehnügxmgspflicht kleiner Abfallent- 
sorgrmgsanlagen werden Bagatellgrenzen ein- 
geführt, bei deren Unterschreitung die Anlagen 
genehmigungsfrei sind. 


Mit diesen beiden Vorlagen wird ein erster entschei- 
dender Schritt zur Deregulierung umweltrechtlicher 
Vorschriften getan, wie er in den Empfehlimgen des 
Kabinetts vom 29. Juni 1995 vorgesehen ist. 

Der Bundesrat hat am 1. März 1996 zu dem Gesetz- 
entwurf der Btmdesregierung imd zum Entwurf zur 
Änderung der 4. BImSchV Stellung genommen. Die 
Btmdesregierung hat ihre Gegenäußerung zum Ge- 
setzentwurf am 6. März 1996 beschlossen. 

2.1. 1.2 Änderungendes 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

2.1 .1.2.1 Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz 

Mit dem Investitionserleichterungs- und Wohnbau- 
landgesetz (IWG) vom 22. April 1993 wurden u. a. 
das immissionsschutzrechtiiche Genehimgungsver- 
fahren und das Genehmigungsverfahren für Abfall- 
entsorgungsanlagen vereinfacht und beschleunigt. 
Die Notwendigkeit hierzu ergab sich insbesondere 
daraus, die dringend erforderliche Infrastruktur zur 
Entsorgung von Abfällen in den neuen Bundeslän- 
dern aufzubauen und darüber hinaus dem Bedarf an 
modernen Recyclinganlagen zur Erfüllung der Ver- 
wertungspflichten in ganz Deutschland Rechnung zu 
tragen. 

Das Gesetz, das am 1. Mai 1993 in Kraft getreten ist, 
enthält insbesondere folgende Ändenmgen: 

Unterstellung der Abfallentsorgungsanlagen 
unter das immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren 

Bis zum Inkrafttreten des IWG mußte für die Errich- 
tung und den Betrieb aller Abfallentsorgungsanlagen 
ein Planfeststellungsverfahren nach § 7 des Abfallge- 
setzes (AbfG) durchgeführt werden. Dieser abfall- 
rechüichen Ziüassung unterhegen numnehr ledighch 
die Anlagen zur Ablagerung von Abfällen (Depo- 
nien). Für die Errichtung und den Betrieb von ortsfe- 
sten AbfaUentsorgungsanlagen zur Lagerung oder 
Behandlung von AbfäUen ist aUein eine immissions- 
schutzrechthche Genehmigung erforderhch, so daß 
der Großteil der Abfahentsorgungsanlagen einem 
einfacheren und zügiger durchführbaren Genehmi- 
gimgsverfahren unterworfen wird. Darüber hinaus 
kommt mm auch einer Genehmigung der Abfahent- 
sorgungsanlagen zur Lagerung imd Behandlung von 
Abfähen, die in einem Verfahren mit Öffenthchkeits- 
beteihgung erteilt wird, eine materielle Präklusions- 
wirkimg zu, imd die Errichtimg dieser Anlagen kann 
durch Erteilimg eines immissionsschutzrechthchen 
Vorbescheids oder einer Teilgenehmigung beschleu- 
nigt werden. 

Änderungen im Genehmigungsverfahren 

Um das Zulassungsverfahren für genehimgungs- 
bedürftige Anlagen in einzelnen Schritten schneher 
und leichter bewältigen zu können, kann eine immis- 
sionsschutzrechthche Teilgenehnügung im Rahmen 
eines erleichterten Verfahrens erteilt werden. Wei- 
tere Verfahrensverkürzungen sohen dadurch erzielt 
werden, daß über einen Genehnügungsantrag im 
förmhchen Verfahren grundsätzhch nach spätestens 
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sieben Monaten und im vereinfachten Verfahren 
grundsätzhch nach spätestens drei Monaten zu ent- 
scheiden ist. Ferner sind Einwendungen gegen die 
Zulassung einer Anlage nunmehr schrifüich zu erhe- 
ben, und die Konzentrationswirkung einer immis- 
sionsschutzrechtlichen Genehmigung erstreckt sich 
auch auf bestimmte wasserrechtliche Einzelentschei- 
dungen. 

Erweiterung der Möglichkeit der Zulassung 
vorzeitigen Beginns 

In einem Änderungsgenehmigungsverfahren ist es 
möglich, nicht nur mit der Errichtung eines Ände- 
rungsvorhabens, sondern unter bestimmten Voraus- 
setzungen auch mit dem Betrieb zu beginnen. 


2.1. 1.2.2 Die wichtigsten Änderungen 

der Rechtsverordnungen nach dem 
Bundes- i m missionsschutzgesetz 

Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
(9. BImSchV) 

Die 9. BImSchV ordnet die Rechte und Pflichten der 
Beteiligten am Genehmigungsverfahren nach § 10 
BImSchG. Erstmalig 1977 erlassen, wurde sie ins- 
besondere wegen der Umsetzung der Vorschriften 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 1992 neu 
gefaßt (die Fassung der Bekaimtmachung vom 
11. Juni 1992, die der bundeseinheitlichen Gestal- 
tung sowie der Beschleunigung und Vereinfachung 
des Genehmigungsverfahrens diente, wird bereits 
im 5. Immissionsschutzbericht auf Seite 74 f. behan- 
delt). 

Im Zusammenhang mit einer Vereinfachung imd Be- 
schleunigung des Genehmigungsverfahrens durch 
das IWG wurden mit der Verordnung zur Änderung 
der 9. BImSchV vom gleichen Tag die Einzelheiten 
des immissionsschützrechtlichen Genehmigungsver- 
fahrens neu geregelt. Besonderes Gewicht lag dabei 
auf der Intensivierung der Erörterung in dem Zeit- 
raum vor einer konkreten Antragstellung zwischen 
der Genehmigimgsbehörde und dem Anlagenbetrei- 
ber auf freiwilliger Basis. Denn die bisherige Geneh- 
migungspraxis hat gezeigt, daß eine Verfahrensbe- 
schleunigung erreicht werden kann, wenn bei den 
ersten Überlegungen zui Realisierung eines Anla- 
genprojekts die konkrete Umsetzung der immissions- 
schutzrechüichen Anforderungen bereits in dieser 
Planungsphase durch eine stärkere Einbeziehung 
der Genehmigungsbehörde berücksichtigt werden 
können. Ferner ist eine bundeseinheiüiche Verfah- 
renspraxis dadurch sichergestellt worden, daß die 
verfahrensvereinfachenden Regelungen, die bisher 
nur für das Gebiet der neuen Bundesländer gegolten 
haben, auch für das Gebiet der alten Bundesländer 
übernommen worden sind. 

Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) 

Mit Änderungsverordnung vom 24. März 1993 wird 
das Aiüiegen einer beschleunigten und verein- 
fachten Durchführung von Genehmigungsverfahren 
durch eine Reduzierung der Genehmigungserforder- 


nisse unterstützt. Begründete bisher ein Zeitraum der 
Inbetriebnahme einer Anlage von sechs Monaten 
die Genehmigungspfhchtigkeit, so sind es nunmehr 
zwölf Monate der Inbetriebnahme an einem Ort. Fer- 
ner wurden mehrere Anlagenarten ganz oder teil- 
weise durch eine Anhebung der Erfassungsgrenzen 
im Anhang der Verordnung über genehmigungsbe- 
dürftige Anlagen aus der Spalte 1 (Verfahren mit Öf- 
fentlichkeitsbeteiligung) in die Spalte 2 (vereinfach- 
tes Genehmigungsverfahren ohne Öffenüichkeits- 
beteihgung) übernommen. Außerdem ist für be- 
stimmte Aiüagenarten durch Ausnahmeregelungen 
bzw. eine Anhebung der Erfassungs grenzen das Ge- 
nehmigungserfordemis entfallen. Durch eine prä- 
zisere Fassung einiger Genehnügungsvorbehalte 
wird schließlich die Anwendung der Verordnung für 
die Behörden und die Betreiber von Aiüagen erleich- 
tert. 

Im Rahmen der Eingliederung von AbfaUentsor- 
gungsanlagen zur Lagerung und Behandlung von 
Abfällen in das immissionsschutzrechüiche Geneh- 
migungsverfahren durch das IWG wurden diese An- 
lagenarten in den Anhang der 4. BImSchV aufge- 
nommen. Auf diese Weise wird bestimmt, welche 
Abfallentsorgungsanlagen ausschließlich dem Ge- 
nehmigungsverfahren des BImSchG unterworfen 
sind. 

Verordnung über Inunissionsschutz- 
und Störfallbeauftragte (5. BImSchV) 

Durch die Einführung der §§ 58 a bis d in das BImSchG 
durch die 3. Novelle vom 18. Mai 1990 wurde das In- 
stitut des Störfallbeauftragten neu geschaffen. 

Mit der neuen 5. BImSchV vom 30. Juli 1993 (siehe 
auch Abschnitt 2. 1.3.4. 2) wurden 

- die Verordnung über Immissionsschutzbeauftragte 
(5. BImSchV von 1975) und 

- die Verordnung über die Fachkunde und Zu- 
verlässigkeit der Immissionsschutzbeauftragten 
(6. BImSchV von 1975) 

aus Gründen der Regelungsvereinfachung zusam- 
mengeführt, fortgeschrieben und um entsprechende 
Regelungen für den Störfallbeauftragten ergänzt, 
für den es bisher keine entsprechenden Vorschriften 
gab. 

In der Verordnung findet sich eine Auflistung der ge- 
nehmigungsbedürftigen Anlagen, für die ein Imnüs- 
sionsschutzbeauftragter zu bestellen ist. Für die Be- 
stehung eines Störfallbeauftragten ist eine Parallele 
zu den Anlagen hergestellt worden, die nach der 
StörfaU-Verordnimg (StörfaU-VO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. September 1991 besonde- 
re Sicherheitspflichten zu erfüllen haben. Ferner sind 
die Anforderungen an die Fachkunde und Zuverläs- 
sigkeit eines Störfallbeauftragten in Aiüehnung an 
die bisherigen Regelungen für den Immissions - 
schutzbeauftragten bestimmt worden. 

Die im Grundsatz bewährten Regelungen für den Im- 
missionsschutzbeauftragten gelten weiter, so daß im 
Berichtszeitraum hier keine wesentlichen Verände- 
rungen eingetreten sind. 
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2.1 .2 Integrierter Umweltschutz 

2.1. 2.1 Die künftige EG-Richtiinie über die 

integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission 
und sein Beratungsstand 

Die Europäische Kommission hat am 30. September 
1993 einen Vorschlag für eine Richtlinie über die 
integrierte Vermeidung und Vermindung der Um- 
weltverschmutzung (IVU -Richtlinie) vorgelegt ^). Die 
rVU-Richtünie soll u. a. die 1984 verabschiedete 
Richtlinie zur Bekämpfung der Luftverunreinigung 
durch Industrieanlagen (84/360/EWG) ablösen und 
bezweckt eine Harmonisierung der Bestimmungen, 
die in Europa zur Bekämpfung der Umweltver- 
schmutzung für den Betrieb besonders umweltrele- 
vanter Industrieanlagen und für deren Genehmigung 
gelten, auf Grundlage eines integrierten, medien- 
übergreif enden Konzeptes. 

Zur IVU-Richtlinie wurde am 5. Mai 1994 im Auftrag 
und in Zusammenarbeit mit dem Bundesumwelt- 
ministerium in Bonn ein Planspiel durchgeführt, bei 
dem über 150 ausgewählte Experten aus den Um- 
weltministerien der Bundesländer, den zuständigen 
Genehmigungsbehörden, aus der betroffenen Indu- 
strie und den Umweltverbänden mit einem Vertreter 
der Kommission die Chancen und Risiken erörtert 
haben, die sich für die Fortentwicklung des Umwelt- 
schutzes in Deutschland und in der Europäischen 
Union aus der IVU-Richtlinie ergeben können^). Die 
Planspiel-Teünehmer sahen es als erforderlich an, 
Detailregelungen des Verwaltungsverfahrens zu 
streichen und stattdessen effektive Regelungen der 
Betreiberpfhchten und Genehmigungsvoraussetzun- 
gen aufzunehmen. Eine europäische Harmonisierung 
des Anlagenzulassungsrechts auf hohem Niveau 
müsse hierbei die Anwendung der besten verfügba- 
ren Techniken (BVT) vorschreiben und dürfe auch 
bei Einhaltung der EG-Umweltquahtätsnörmen - an- 
ders als im Kommissionsvorschlag vorgesehen - kei- 
ne höheren Emissionen zulassen. 

Die rVU-Richtünie bildete im Umweltbereich eines 
der Schwerpunktvorhaben der deutschen Ratspräsi- 
dentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 1994. In 
Übereinstimmung mit den Stellungnahmen des 
Deutschen Bundestages und des Bundesrates hat die 
Bundesregierung sich bei den Verhandlungen mit 
Nachdruck dafür eingesetzt, den Schwerpunkt der 
Richtlinie von Regelungen des Verwaltimgsverfah- 
rens auf inhaltlich-materielle Fragen zu verlagern. 
Diese Vorschläge wurden von der französischen 
Ratspräsidentschaft in der ersten Hälfte des Jahres 


KOM (93) 423 endg., ABI. der EG-Nr C 311/6 vom 17. No- 
vember 1993. Die Europäische Kommission hat ihren Vor- 
schlag zwischenzeitlich unter Übernahme einer Reihe von 
Änderungsvorschlägen des Europäischen Parlaments ge- 
ändert. (KOM (95) - endg. 526 SYN, ABI. der EG Nr. C 165 
vom 1. Juli 1995). 

^) Vgl. die Dokumentation „IPC -Planspiel zur europaeinheit- 
lichen Zulassung von Industrieanlagen am 5. Mai 1994 in 
Bonn " , veröffentlicht in der Reihe Umweltpolitik des Bundes- 
umweltministeriums. 


1995 fort entwickelt. Nach intensiven Beratungen hat 
sich der EG -Umweltministerrat am 22. /23. Juni 1995 
einstimnüg auf den Inhalt eines gemeinsamen Stand- 
punktes zur rVU-RichÜinie geeinigt. Dieser gemein- 
same Standpunkt ist am 27. November 1995 vom 
Ministerrat förmlich beschlossen und dem Europäi- 
schen Parlament zu einer Stellungnahme im Ver- 
fahren der Zusammenarbeit zugeleitet worden. Mit 
einer Verabschiedung der rVU-Richthnie ist daher im 
Jahre 1996 zu rechnen. 

Das geltende deutsche Umweltrecht 

und die Förderung des integrierten Umweltschutzes 

Wesentliche Elemente einer integrierten Betrachtung 
im Sinne des Vorschlags für eine IVU-RichÜinie sind 
im geltenden deutschen Umweltrecht bereits ent- 
halten. Im Gegensatz zu den Ausführungen in der 
Begründung des ursprünglichen Komnüssionsvor- 
schlags dürfen Industrieanlagen mit einem hohen 
Verschmutzungspotential in Deutschland bereits seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts nur errichtet und betrie- 
ben werden, wenn sie von der zuständigen Behörde 
in einem Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung 
genehmigt wurden. In diesem Genehnügungsverf äh- 
ren sind traditionell nicht nur die Luftreinhaltungs- 
und Lärmbekämpfungsvorschriften zu prüfen, son- 
dern alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften, also 
auch solche Vorschriften, die dem Schutz des Was- 
sers, des Bodens und der Natur dienen. Für die mei- 
sten der in Anhang I des Richtlinienvorschlages ge- 
nannten Anlagen gelten seit 1974 die Vorschriften 
des BImSchG über genehnügungsbedürftige Anla- 
gen. Das BImSchG wendet sich nicht mir an die 
staatlichen Genehnügungs- und Überwachungsbe- 
hörden, sondern legt Gnmdpfüchten der Betreiber 
genehmigungsbedürftiger Anlagen fest und betont 
damit die Eigenverantwortung der Betreiber von In- 
dustrieanlagen. 

Der Grundpfhchtenkatalog des BImSchG dient auch 
dem Zweck, einer bloßen Verschiebung von Umwelt- 
problemen von einem Sektor auf einen anderen vor- 
zubeugen. Er enthält - ähnlich wie der Artikel 3 des 
Richtlinienentwurfs, der auf bauend auf Vorschlägen 
der deutschen Ratspräsidentschaft im Jahr 1994 neu 
in den gemeinsamen Standpunkt aufgenommen 
wurde - Grundpfüchten des Betreibers, die im Sinne 
einer integrierten Betrachtung nicht mu: den Schutz 
und die Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwir- 
kungen, sondern u. a. auch die AbfaUvermeidung 
und -Verwertung sowie die Abwärmenutzung regeln. 

Integrierter Umweltschutz zielt insbesondere darauf 
ab, Produktionsprozesse so zu gestalten, daß Emis- 
sionen in die Umwelt vemüeden oder unter dem 
Aspekt einer medienübergreif enden Betrachtung zu- 
mindest so weit wie möghch verringert werden und 
dabei Belastungen nicht lediglich von einem Medium 
auf ein anderes zu verlagern. Dieses Ziel wmde von 
der Bundesregierung auch bisher schon beim Erlaß 
untergesetzhcher Vorschriften verfolgt. So haben 
z. B. die Anforderungen der Technischen Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft oder der Abwasserverwal- 
tungsvorschriften zur Entwicklung, Markteinführung 
und zum Einsatz von Anlagen mit integrierter Um- 
welttechnik veranlaßt. Diese Aufgaben können we- 
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gen der erforderlichen, besonderen Fachkenntnisse 
bei den unterschiedhchen Produktionsprozessen nur 
von der Wirtschaft selbst geleistet werden, ggf. unter 
Förderung durch den Staat. 

So wurden im Berichtszeitraum von der Bundesregie- 
rung verstärkt Forschungsvorhaben und Projekte 
zum produktionsintegrierten Umweltschutz geför- 
dert. Entsprechend der Bedeutimg, die der integrier- 
ten, vorsorgenden Umwelttechnik für eine schad- 
stoffvermeidende und ressourcenschonende Produk- 
tionsweise zukommt, hat die Bundesregierung 1994 
im Rahmen des Programms „ Umweltforsch vmg vmd 
Umwelttechnologie" einen Forschungsschwerpunkt 
„Produktionsintegrierter Umweltschutz" geschaffen. 
Durch die Stimuherung verstärkter FuE -Arb eiten zu 
innovativen umweltschonenden Produktionsverfah- 
ren, umweltfreundlichen Produkten und zur Kreis - 
laufschließimg soU das ökologische und ökonomische 
Potential integrierter Umwelttechnik aufgezeigt 
werden. Mit dem Programm „Investitionen zur Ver- 
minderung von Umweltbelastungen" wird flankie- 
rend dazu dem zunehmenden Interesse von Unter- 
nehmen Rechnung getragen, integrierte Konzepte 
und Verfahren großtechnisch umzusetzen. Eine Be- 
wertung der im Rahmen des Investitionsprogramms 
geförderten Projekte hat u. a. ergeben, daß der Anteil 
der Fördenmg von integrierten Verfahren sich über 
den Förderzeitraum von 1979 bis 1993 mehr als ver- 
vierfacht hat und auf über 50 % gestiegen ist. 

Der gemeinsame Standpunkt 

Nach Auffassung der Bundesregierung ist die TVU- 
Richthnie in der Fassimg des gemeinsamen Stand- 
punktes ein wichtiger Fortschritt für die inhaltiiche 
Harmonisierung der Umweltbestimmungen, die in 
Europa für die Genehmigung und den Betrieb be- 
sonders umweltrelevanter Industrieanlagen gelten. 
Denn bei der Einigimg für einen Gemeinsamen 
Standpunkt wurde insbesondere zu den nachfolgend 
dargesteUten Gesichtspunkten eine deuthche Ver- 
besserung gegenüber dem ursprünglichen Kommis- 
sionsvorschlag erreicht: 

- In den gemeinsamen Standpimkt zur IVU-Richt- 
linie wurde ein Artikel 3 über die Betreiberpfhch- 
ten auf genommen, mit dem wesentüche Elemente 
des Grundpflichtenkataloges in das europäische 
Umweltrecht übernommen werden. Hiernach müs- 
sen die nach der IVU-Richtlinie genehmigvmgs- 
bedürftigen Anlagen so betrieben werden, daß ge- 
eignete Vorsorgemaßnahmen gegen Verschmut- 
zimgen getroffen, Abfälle vermieden oder verwer- 
tet werden und Energie effizient eingesetzt wird. 

- Zum Schutz von Luft, Wasser und Boden ist 
die Anwendimg der besten verfügbaren Tech- 
niken künftig EU-weit als Betreiberpflicht (Art. 3 
Buchst, a) und Genehnügungsvoraussetzimg (Art. 9 
Abs. 1 und 4) vorgesehen. Der Begriff „beste ver- 
fügbare Techniken" bezeichnet den effizientesten 
und fortschrittiichsten Entwicklungsstand der Tä- 
tigkeiten und entsprechenden Betriebsmethoden, 
der spezielle Techniken als praktisch geeignet er- 
scheinen läßt, um Emissionen in imd Auswirkungen 
auf die gesamte Umwelt allgemein zu vermeiden 
oder zu vermindern. Hierbei wird der Stand der be- 


sten verfügbaren Techniken als ein auf den jewei- 
hgen Industriezweig bezogener aUgemeirier und 
internationaler Maßstab definiert (Art. 2 Abs. 11). 

Die in die Genehmigung aufzunehmenden Emis- 
sionsgrenzwerte sind immer auf die besten verfüg- 
baren Techniken zu stützen. Den Mitgliedstaaten 
wird zwar die Möghchkeit eingeräumt, hierbei un- 
ter bestimmten Voraussetzimgen auch die lokalen 
Umweltbedingungen zu berücksichtigen. Jedoch 
müssen die Genehmigungsauflagen in jedem FaU 
Vorkehrungen zur weitestgehenden Verminde- 
rung der weiträumigen oder grenzüberschreiten- 
den Umweltverschmutzung enthalten und ein 
hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt 
sichersteUen (Art. 9 Abs. 4). Die im Kommissions- 
vorschlag noch enthaltene Ausnahmebestimmung 
des Art. 9 Abs. 3, die Ausnahmen vom Stand der 
besten verfügbaren Techniken in Gebieten mit gu- 
ter Umweltqualität zuheß, wird im gemeinsamen 
Standpunkt gestrichen. 

- Wenn sich insbesondere auf Grundlage des Infor- 
mationsaustausches über die besten verfügbaren 
Techniken gemäß Art. 16 die Notwendigkeit eines 
gemeinschafthchen Handelns ergibt, soU der Rat 
gemäß Art. 18 Abs. 1 auf Vorschlag der Kommission 
gemeinschafthche Emissionsgrenzwerte festlegen, 
die in allen Mitghedstaaten beachtet werden müs- 
sen. Bis zu dem Inkrafttreten solcher Tochterricht- 
linien zur IVU-Richtlinie bleiben die aufgrund 
einer Reihe geltender EG -Richtlinien bereits har- 
monisierten Emissionsanforderungen bestehen. 

- Der Schwerpunkt des ursprünglichen Konunis- 
sionsvorschlags lag auf detaillierten Regelungen 
des Genehmigrmgsverfahrens. Als Beitrag zur Be- 
schleunigung und Vereinfachung der Zulassung 
von Industrieanlagen konnte im gemeinsamen 
Standpunkt eine erhebhche Reduzienmg von Ver- 
fahrensvorschriften erreicht werden. So ermöglicht 
die Richtlinie durch den Verzicht auf ein förmh- 
ches Genehmigungsverfahren eine beschleunigte 
Inbetriebnahme umweltverbessemder Änderun- 
gen im Rahmen eines Anzeigeverfahrens (Art. 12 
Abs. 1) und enthält auf Vorschlag der Bvmdes- 
regierung eine besondere Vorschrift für die Sanie- 
rung bestehender Industriestandorte (Art. 9 Abs. 6 
Satz 3). Anlagen, die der Forschung, Entwicklimg 
und Erprobung neuer Erzeugnisse und Verfahren 
dienen, bedürfen nach dem gemeinsamen Stand- 
pimkt ziu: rVU-Richtiinie keiner Genehmigimg 
(Anhang I Abs. 1). 

Bestehende Anlagen müssen gemäß Art. 5 nach 
einer Übergangsfrist von acht Jahren den inhalt- 
hch-materieUen Anforderungen der IVU-Richtlinie 
entsprechen. Es bleibt aber den Mitgliedstaaten 
überlassen, ob diese Anpassung diurch Genehmi- 
gungen oder in anderer geeigneter Weise, bei- 
spielsweise die im deutschen Umweltrecht vorge- 
sehenen nachträghchen Anordnungen, geschehen 
soU. 

Beabsichtigte Maßnahmen 

Der rVU -Vorschlag betrifft neben der Verordnung 

über genehmigungsbedürftige Anlagen eine Vielzahl 


11 


Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag- 13. Wahlperiode 


umweltrechtlicher Vorschriften, insbesondere auf 
den Gebieten des Imnüssionsschutz- und des Wasser- 
rechts. Nach der im Jahr 1996 zu erwartenden end- 
gültigen Verabschiedung der Richtlinie wird die Bun- 
desregierung sorgfältig prüfen, ob und ggf. in wel- 
chem Umfang das deutsche Recht geändert werden 
muß, um es den Anforderungen der IVU-Richtlinie 
anzupassen und den integrierten Ansatz bei der An- 
lagenzulassung fortzuentwikeln. Hierbei wird es u. a. 
um die Fragen gehen, wie die Anwendung der be- 
sten verfügbaren Techniken zum Schutz von Luft, 
Wasser und Boden und eine effiziente Energiever- 
wendimg beim Betrieb imd bei einer zügigen Zulas- 
sung von Industrieanlagen künftig sicherzustellen 
ist. 

Die rVU-Richtlinie wird auch dazu beitragen, den 
medienübergreifenden Aspekt u. a. bei Auslegimg 
und Anwendimg der untergesetzlichen Vorschriften 
noch stärker als bisher zu berücksichtigen. 

Prozeß- und produktionsintegrierte Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung der Umweltver- 
schmutzung werden bei der staatlichen Förderung 
auch zukünftig im Vordergrund stehen. Dabei wer- 
den in 1995 kleine imd mittlere Unternehmen sowie 
Antragsteller aus den neuen Ländern bevorzugt bei 
der Auswahl der Förderanträge berücksichtigt imd 
Vorhaben mit der Zielsetzung des Khmaschutzes und 
der Ressourcenschonung prioritär behandelt. Für Im- 
pulse für produktionsintegrierte Maßnahmen besteht 
in naher Zukunft in allen Branchen ein Bedarf, insbe- 
sondere unter dem Aspekt einer effizienten Energie - 
nutzung. 

2.1. 2.2 EG-Öko-Audit-Verordnung 

Im Februar 1993 wurde vom Rat den Regierungen 
der Mitgliedstaaten das EG-Programm „Für eine 
dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung" vor- 
gelegt. Dieses Aktionsprogramm der EG kann als 
Wendepunkt der europäischen Umweltpolitik be- 
zeichnet werden. Der Industrie wird als Verursacher 
von Umweltproblemen eine eigenverantwortliche 
Rolle zu deren Lösung übertragen. Eine der wesentli- 
chen Aussagen des EG-Programms zum „sustainable 
development" ist, daß „die Industrie im Umweltbe- 
reich nicht nur einen Teil des Problems darstellen 
darf, sondern auch ein Teil der Lösung dieses Pro- 
blems sein muß." Im ökonomischen Konzept dieses 
EG-Programms wird neben Abgaben und Gebühren, 
steuerlichen Anreizen und staatlichen Beihilfen die 
umweltorientierte Bilanzprüfung, das sog. Öko- Audi- 
ting als eigenständiger Maßnahmenbereich genannt. 
Die jetzt vorliegende Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 
des Rates vom 29. Juni 1993 über die freiwillige Be- 
teiligung gewerblicher Unternehmen an einem Ge- 
meinschaftssystem für das Umweltmanagement und 
die Umweltbetriebsprüfung („EG -Öko -Audit- Ver- 
ordnung") ist Ausdruck dieses neuen EG -Konzepts 
des betrieblichen Umweltschutzes. 

Die Umweltminister der Europäischen Gemeinschaft 
haben mit dieser Verordnung einen Anreiz zur Ein- 
führung von betrieblichen Umweltmanagement- 
systemen geschaffen. Unternehmen, die sich über 
das geltende Recht hinaus zu einer kontinuierlichen 


Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes ver- 
pflichten, dürfen mit einem EG-einheitlichen Symbol 
auf das fortschrittliche Niveau ihres Unternehmens- 
Standortes aufmerksam machen. 

Nach dem Entwurf der Bundesregierung für ein Ge- 
setz zur Beschleunigung und Vereinfachung immis- 
sionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren soU 
das Öko-Audit auch Konsequenzen für das Geneh- 
migungsverfahren haben. Die zuständige Behörde 
soU künftig prüfen, inwieweit bei VorUegen einer 
Umwelterklärung weniger Unterlagen für das Ge- 
nehmigungsverfahren als sonst übUch ausreichen. 
Die Bundesregierung prüft darüber hinaus, ob weite- 
re Erleichterungen für Unternehmen an nach dem 
Öko-Audit-Verfahren zertifizierten Standorten mög- 
Uch sind. 

Die Verordnung trat zwar am 13. Juh 1993 in Kraft, 
kann jedoch in den MitgUedstaaten erst ab dem 
19. April 1995 angewendet werden. Diese 21mona- 
tige Frist soU einerseits den EG -MitgUedstaaten die 
Gelegenheit geben, die äußeren Rahmenbedingun- 
gen (Akkreditierungssystem für Umweltgutachter so- 
wie RegistrierungssteUen der geprüften Untemeh- 
mensstandorte) zu gestalten und andererseits den 
Unternehmen einen Zeitraum für die betriebsinteme 
Umsetzung der EG -Öko- Audit-Regeln zur Verfü- 
gung steUen. 

Der EG -Verordnung ist in aUen Teüen verbindUch 
und güt in den MitgUedstaaten unmittelbar. Die in 
der EG -Verordnung hinsichtUch der Einrichtung 
einer zuständigen Stelle für die Zulassung und Be- 
aufsichtigung von Umweltgutachtem und der Regi- 
strierung in geprüften Untemehmensstandorten sind 
in Deutschland durch das Umweltauditgesetz vom 
7. Dezember 1995 umgesetzt worden. 

Das Umweltauditgesetz büdet zusammen mit den 
ebenfalls im Dezember 1995 in Kraft getretenen 
Rechtsverordnungen, nänüich 

- der Beleihungsverordnung, 

- der Gebührenverordnung und 

- der Zulassungsverfahrensverordnung 

die Rechtsgrundlage für den bundeseinheitlichen 
Vollzug der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93. 

Folgende Grundsätze kennzeichnen die wesent- 
hchen Ziele der Verordnung: 

- Die Industrie trägt Eigenverantwortung für die Be- 
wältigung der Umweltfolgen ihrer Tätigkeiten und 
sollte daher in diesem Bereich zu einem aktiven 
Konzept kommen. 

- Ziel des Systems ist die Förderung der kontinuier- 
lichen Verbesserung des betrieblichen Umwelt- 
schutzes im Rahmen der gewerblichen Tätigkeiten 
durch: 

- Festlegung und Umsetzung standortbezogener 
Umweltpolitik, Umweltprogramme und Um- 
weltmanagementsysteme durch die Unterneh- 
men, 

- systematische, objektive und regelmäßige Be- 
wertung der Leistung dieser Instrumente, 
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- Bereitstellung von Informationen über den be- 
triebhchen Umweltschutz für die Öffenüichkeit. 

An dem System können sich bestimmte gewerbhche 
Unternehmen beteüigen, die eine betriebhche Um- 
weltpohtik festlegen, die nicht nur die Einhaltung al- 
ler einschlägigen Umweltvorschriften vorsieht, son- 
dern auch Verpflichtungen zur angemessenen konti- 
nuierhchen Verbesserung des betriebhchen Umwelt- 
schutzes umfaßt. Diese Verpflichtimgen müssen 
darauf abzielen, die Umweltauswirkungen in einem 
solchen Umfang zu verringern, wie es sich nüt einer 
wirtschafüich vertretbaren Anwendimg der besten 
verfügbaren Technik erreichen läßt. Unter „Umwelt- 
betriebsprüfimg" (Environmental auditing) versteht 
die Verordnung „Ein Managementinstrument, das 
eine systematische, dokumentierte, regelmäßige und 
objektive Bewertung der Leistimg der Organisation, 
des Managements und der Abläufe zum Schutz der 
Umwelt umfaßt und folgenden Zielen dient; 

- Erleichterung der Managementkontrolle von Ver- 
haltensweisen, die eine Auswirkung auf die Um- 
welt haben können, 

- Beurteüung der Übereinstimmung nüt der Unter- 
nehmenspohtik im Umweltbereich. " 

Die betriebhche Umsetzung der Anforderungen die- 
ser Verordnung erfolgt auf der Ebene der vom Unter- 
nehmen ausgewählten Betriebsstandorte, d. h. die 
verifizierten Umwelterklärungen werden sich auf 
einen oder mehrere Standorte beziehen (siehe An- 
hang IV der Verordnung). Ein Schema enthält der 
Anhang zu diesem Bericht. 

Die EG-Verordnung enthält Vorschriften in bezug 
auf die Gestaltung der Umweltpohtik, des Umwelt- 
programms und des Umweltmanagementsystems so- 
wie eine Beschreibung der zu behandelnden Um- 
weltaspekte. Diese Vorgaben sind allerdings - insbe- 
sondere bei den Umweltmedien - nicht durch „mate- 
rieUe" Standards fixiert. Die EG-Verordnimg geht 
von einer eigenverantworthchen Ausgestaltung und 
einer glaubwürdigen Umsetzung dieser Vorgaben 
durch die teilnehmenden Unternehmen aus. 

Hinsichüich der Bewertung und Registrierung der 
standortspezifischen Auswirkungen des Unterneh- 
mens auf die Umwelt werden folgende Aussagen von 
den Unternehmen erforderhch: 

Prüfung und Beurteüung der Umweltauswirkungen 
der Tätigkeit des Unternehmens am Standort sowie 
Erstellung eines Verzeichnisses der Auswirkungen, 
deren besondere Bedeutung festgesteUt worden ist. 
Dies schließt ggf. die Berücksichtigung folgender 
Sachverhalte ein: 

- kontrolherte und unkontroUierte Emissionen in die 
Atmosphäre, 

- kontrolherte und unkontroUierte Ableitimgen in 
die Gewässer oder in die Kanahsation, 

- feste und andere AbfäUe, insbesondere gefähr- 
hche AbfäUe, 

- Kontaminierung von Erdreich, 

- Nutzung von Boden, Wasser, Brennstoffen und 
Energie sowie anderen natürhchen Ressourcen, 


- Freisetzung von Wärme, Lärm, Geruch, Staub, Er- 
schütterungen und optische Einwirkungen, 

- Auswirkungen auf bestimmte Teilbereiche der 
Umwelt auf Ökosysteme. 

Dies umfaßt Auswirkungen, die sich ergeben auf- 
grund von 

- normalen Betriebsbedingungen, 

- abnormalen Betriebsbedingungen, 

- VorfäUen, UnfäUen und möghchen NotfäUen, 

- früheren, laufenden und geplanten Tätigkeiten. 

Erforderhch ist weiterhin die Erstehung eines Ver- 
zeichnisses von Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
und sonstiger umweltpohtischer Anforderungen. Die 
nachstehenden Gesichtspunkte soUen im Rahmen 
der Umweltpohtik und -programme sowie der Um- 
weltbetriebsprüfungen berücksichtigt werden: 

Beurteüung, KontroUe und Verringerung der Auswir- 
kungen der betreffenden Tätigkeit auf die verschie- 
denen Umweltbereiche i 

- Energiemanagement, Energieeinsparungen imd 
Auswahl von EnergiequeUen; 

- Bewirtschaftung, Einsparung, Auswahl und Trans- 
port von Rohstoffen, Wasserbewirtschaftung und 
-einsparung; 

- Vermeidung, Recychng, Wiederverwendung, Trans- 
port und Endlagerung von AbfäUen; 

- Bewertung, KontroUe und Verringerung der Lärm- 
belästigung innerhalb und außerhalb des Stand- 
orts; 

- Auswahl neuer und Änderungen bei bestehenden 
Produktionsverfahren; 

- Produktplammg (Design, Verpackung, Transport, 
Verwendung und Endlagerung) ; 

- betriebhcher Umweltschutz und Praktiken bei 
Auftragnehmern, Unterauftragnehmem und Liefe- 
ranten; 

- Verhütung und Begrenzung umweltschädigender 
UnfäUe; 

- besondere Verfahren bei umweltschädigenden Un- 
fäUen; 

- Information und Ausbüdimg des Personals in be- 
zug auf ökologische FragesteUungen; 

- externe Information über ökologische Fragestel- 
lungen. 

Die im Anhang I D auf geführten „Guten Manage- 
mentpraktiken" enthalten u. a. Hinweise auf weitere 
umwelttechnische Vorgaben, die am ausgewählten 
Untemehmensstandort zu berücksichtigen sind: 

- Die Umweltauswirkungen jeder neuen Tätigkeit, 
jedes neuen Produkts und jedes neuen Verfahrens 
werden im voraus beuiteüt. 

- Die Auswirkungen der gegenwärtigen Tätigkeiten 
auf die lokale Umgebung werden beurteüt und 
überwacht, imd aUe bedeutenden Auswirkungen 
dieser Tätigkeiten auf die Umwelt im aUgemeinen 
werden geprüft. 
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- Es werden die notwendigen Maßnahmen ergrif- 
fen, um Umweltbelastimgen zu vermeiden bzw. zu 
beseitigen imd, wo dies nicht zu bewerkstelligen 
ist, umweltbelastende Emissionen und das AbfaU- 
aufkommen auf ein Mindestmaß zu verringern 
und die Ressourcen zu erhalten; hierbei sind mög- 
liche umweltfreundhche Technologien zu berück- 
sichtigen. 

- Es werden notwendige Maßnahmen ergriffen, um 
unfaUbedingte Emissionen von Stoffen oder Ener- 
gie zu vermeiden. 

- Es werden Verfahren zur Kontrolle der Überein- 
stimmung mit der Umweltpohtik festgelegt und 
angewandt; sofern diese Verfahren Messungen 
und Versuche erfordern, wird für die Aufzeich- 
nung und Aktualisierung der Ergebnisse gesorgt. 

Die von der EG -Verordnung gemäß Art. 5 geforderte 
Umwelterklärung für den jeweiligen Unternehmens- 
Standort muß allerdings hinsichtlich der umweltrele- 
vanten Tatbestände ledighch eine Zusammenfassung 
(Aggregierung) der Zahlenangaben über Schadstoff- 
emissionen, AbfaUaufkommen, Rohstoff-, Energie- 
und Wasserverbrauch imd ggf. über Lärm und an- 
dere bedeutsame umweltrelevante Aspekte enthal- 
ten. Inwieweit diese Umwelterklärungen dann als 
Basis für branchenbezogene Daten zum Stand der 
Luftreinhaltung imd Lärmbekämpfung dienen kön- 
nen, kann zum derzeitigen Stand der Umsetzung der 
EG -Verordnung nicht vorausgesagt werden. 

Das Umweltaudit-System ist in Deutschland sehr po- 
sitiv angenommen worden. In der Übergangsphase 
bis zum Inkrafttreten des Umweltauditgesetzes wur- 
den bereits 51 Umweltgutacher und Umweltgutach- 
terorganisationen vorläufig zugelassen. Dies hat bis 
Ende Januar 1996 bereits zu einer Registrierung von 
ca. 80 geprüften Untemehmensstandorten geführt. 

2.1 .3 Störfallvorsorge und Anlagensicherheit 

2.1 .3.1 Störfall Konvention und Störfallrichtlinie 

Die in der ECE zusammengeschlossene Staatenge- 
meinschaft hat am 17. März 1992 das Übereinkom- 
men über die grenzüberschreitenden Auswirkungen 
von Industrieunfällen (E/ECE/1268) abgeschlossen. 
Die Bundesrepublik hat diese Konvention am 
18. März 1992 unterzeichnet. Ende 1994 hatten 
6 Staaten das Abkommen ratifiziert. Gegenstand der 
Vereinbarung, die in Kraft tritt, wenn 16 Unterzeich- 
nerstaaten das Abkommen ratifiziert haben, ist die 
Vorsorge vor und Begrenzung bei Industrieunfällen 
mit grenzüberschreitenden Auswirkungen. Dabei 
wird der gesamte Komplex moderner StörfaUvorsor- 
gepohtik angesprochen. 

Der Geltungsbereich des Abkommens bezieht sich 

- in Anlehnung an die EG -Richtlinie 82/501/EWG - 
auf ortsfeste Anlagen, in denen Stoffe ab bestimmter 
Mengen gehandhabt werden. Derzeit sind dafür 
13 Einzelstoffe und 8 Stoffkategorien maßgebhch. In 
der Bundesrepublik sind nur Anlagen betroffen, die 
auch dem Geltungsbereich der Störfall-VO unterlie- 
gen. Da für die Anwendung des Abkommens ent- 
scheidend ist, daß von derartigen Anlagen im Störfall 
grenzüberschreitende Auswirkungen ausgehen müs- 


sen, schränkt sich der faktische Kreis auf die Anlagen 
ein, die in Grenznähe gelegen sind oder zu einem 
grenzüberschreitenden Oberflächengewässer Zu- 
gang haben. Das Potential für grenzüberschreitende 
Auswirkungen im Störf aU ist im Einzelfall im Rahmen 
der Sicherheitsanalyse bzw. der Betrachtungen im 
Rahmen der Gefahrenabwehrplanung zu ermitteln. 
Die durch die Konvention geforderten Pflichten für 
Betreiber und Behörden lassen sich wie folgt darstel- 
len (der Hinweis in Klammem bezieht sich auf den 
Artikel der Konvention): 

- Verhindemng und Begrenzung von StörfäUen 
(Art. 3, 6), 

- Durchfühmng von Inspektionen (Art. 6), 

- Festlegung von Verfahren zur Flächennutzung bei 
gefährhchen Industrie ansiedlungen (Art. 7), 

- Gefahrenabwehrplanung (Art. 8), 

- Information und Beteiligung der Öffenthchkeit 
(Art. 9) inkl. Bürger fremder Staaten (Art. 9.3), 

- Meldimg von StörfäUen (Art. 10), 

- Kooperation bei NotfaUmaßnahmen (Art. 11), 

- gegenseitige Hilfeleistung (Art. 12), 

- Informationsaustausch (Art. 15), 

- Erleichtemng des Austauschs einschlägiger Tech- 
nologien (Art. 16). 

Zu jeder Rechtsverpflichtung existiert ein z. T. um- 
fangreicher Katalog von Mindestanforderungen 
(13 Anhänge), die bei der Umsetzung beachtet wer- 
den müssen. Abgemndet wird das Abkommen mit 
Regelungen über Verfahrensweisen bei Tätigkeiten, 
Fortschreibung der materieUen Pflichten der Konven- 
tion sowie umfangreiche gegenseitige Information 
und Hilfeleistung. Es kann im aUgemeinen davon 
ausgegangen werden, daß in Ländern, die die EG- 
Richtlinie 82/501/EWG (sog. Seveso-Richtlinie) erfül- 
len müssen, keine substantieUen neuen Anforderun- 
gen durch die Konvention aufgesteUt werden. Die 
Zielsetzung der Konvention ist deshalb, mehr im Be- 
reich von Mittel- und Osteuropa zu vergleichbaren 
Standards hinsichtUch der StörfaUvermeidungs- und 
Störfallbegrenzungspohtik zu kommen. 

Die Seveso-Richtlinie aus dem Jahr 1982 wurde be- 
reits 1987 und 1988 novelhert. 1987 wurden die Stoff - 
hsten und einige MengenschweUen geändert. 1988 
wurden Lageranlagen separat aufgenommen und die 
detaitüerte Information der Bevölkerung über gefähr- 
hche Anlagen in der Richtlinie konkretisiert. Letztere 
Novelliemng wurde in der Störf all- VO von 1991 um- 
gesetzt. Im Berichtszeitraum wurde von der Europäi- 
schen Kommission ein Vorschlag zur Änderung der 
Seveso-Richtlinie (94/C 106/04 vom 4. März 1994) 
vorgelegt. Geplant sind neben einer neuen Stmktur 
auch inhaltliche Erweitemngen. Lautete die ur- 
sprünghche Überschrift der Richtlinie „Richtlinie 
über die Gefahren schwerer Unfälle bei bestimmten 
Industrietätigkeiten", so soll die neue Fassung 
„Richtlinie zur Abwehr der Gefahren schwerer Un- 
fälle mit gefährhchen Stoffen" heißen. Nachdem sich 
der Rat der Europäischen Union auf seiner Sitzung 
am 22. /23. Juni 1995 auf einen Gemeinsamen Stand- 
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punkt geeinigt hat, steht nunmehr noch die zweite 
Lesung im Europäischen Parlament aus und danach 
die endgültige Annahme im Rat der Europäischen 
Union. Ausgangspunkt für diese grundlegende Neu- 
fassung der Richtlinie war eine Entschüeßung des 
Ministerrats zum 4. Aktionsprogramm für den Um- 
weltschutz der EG aus dem Jahr 1987, in der eine ef- 
fektive Umsetzimg der Richtlinie, ein erweiterter An- 
wendungsbereich imd ein intensiverer Informations- 
austausch zwischen den Mitgüedsstaaten gefordert 
wurde. Darüber hinaus wurde in einer Entschheßung 
des Ministerrats zum 5. Aktionsprogramm vom 1. Fe- 
bruar 1993 ein besseres Risiko- und Störfallmanage- 
ment gefordert. 

2.1. 3.2 Die störfallbezogenen Regelungen 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Das BImSchG winde mit seiner Novelle von 1990 
durch Einführung neuer Regelungen und Ermächti- 
gungsgrundlagen zum Erlaß von Rechtsverordnun- 
gen auch zu einem Aiüagensicherheitsgesetz ausge- 
staltet. Dazu siehe ausführlich Abschnitt 3.2.6. 1 des 
5. Immissionsschutzberichts. 

2.1 .3.2.1 Fachkunde, Zuverlässigkeit und Ausstattung 
von Sachverständigen 

Mit § 29a Abs. 2 BImSchG wird die Bundesregierung 
ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise 
(§51) durch Rechtsverordnung und Zustimmung des 
Bundesrates die Anforderungen an Fachkunde, Zu- 
verlässigkeit und gerätetechnische Ausstattung von 
Sachverständigen für sicherheitstechnische Prüfun- 
gen zu bestimmen. In der Verordnung können ferner 
Regelungen über die Sammlung und Auswertung 
der Erfahrungen der Sachverständigen sowie deren 
Weiterbildung enthalten sein. 

Der Länderausschuß für Immissionsschutz (LAI) hat 
in seiner 82. Sitzung vom 12. bis 14. Oktober 1992 
RichtlLnien für die Bekanntgabe imd die Zulassung 
von sachverständigen Stellen im Bereich des Immis- 
sionsschutzes und in seiner 88. Sitzimg vom 2. bis 
4. Mai 1995 Richtlinien für die Bekanntgabe von 
Sachverständigen nach § 29a Abs. 1 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes zur Anwendung in den 
Ländern empfohlen (z. B. Bekanntmachimg des 
Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Land- 
wirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
26. Juni 1995, MBL NW S. 1018). 

2.1 .3.2.2 Technischer Ausschuß für Anlagensicherheit (TAA) 

Der nach § 31a BImSchG berufene TAA hat seit sei- 
ner Konstituierung am 15. Januar 1992 zahlreiche Be- 
richte erstellt. Hervorzuheben sind ein Leitfaden 
über die Rückhaltung von gefährlichen Stoffen aus 
Druckentlastungseinrichtungen und ein Leitfaden 
über das Erkennen imd Beherrschen exothermer Re- 
aktionen. 

2.1 .3.2.3 Störfalikommission (SFK) 

Gemäß § 51a BImSchG hat sich am 15. Januar 1992 
die SFK konstituiert. Seither hat dieses Gremium ins- 
besondere folgende Berichte vorgelegt: einen Leit- 
faden Anlagensicherheit, einen Abschlußbericht zu 


Sicherheitsabständen als Schadensvorsorge sowie 
einen Bericht für Kriterien zur Beurteüung akzep- 
tabler Schadstoffkonzentrationen. 

Aufgabe der SFK ist es nach § 51a Abs. 2 BImSchG, 
gutachtüch in regelmäßigen Zeitabständen sowie aus 
besonderem Anlaß Möghchkeiten zur Verbesserung 
der Anlagensicherheit aufzuzeigen. 


Gemäß § 52a Abs. 1 BImSchG ist der zuständigen 
Behörde bei Kapital- und Personengesellschaften an- 
zuzeigen, welche von mehreren vertretungsberech- 
tigten Personen die Pflichten des Betreibers der ge- 
nehnügungsbedürftigen Anlage wahmimmt, die ihm 
nach dem BImSchG und nach den aufgrund des 
BImSchG erlassenen Rechtsverordnungen und allge- 
meinen Verwaltungsvorschriften obliegen. 

Nach § 52a Abs. 2 hat diese Person oder der Betrei- 
ber der genehmigungsbedürftigen Anlage der zu- 
ständigen Behörde mitzuteilen, auf welche Weise 
sichergesteUt ist, daß die dem Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen und vor sonstigen Gefahren, 
erhebüchen Nachteilen und erhebhchen Belästigun- 
gen dienenden Vorschriften und Anordnungen beim 
Betrieb der Anlage beachtet werden. In diesem Zu- 
sammenhang sind u. a. die Maßnahmen zur Anla- 
gensicherheit und Störfallvorsorge zu beschreiben. 
Dies betrifft insbesondere Angaben zur Aufbau- und 
Ablauforganisation mit Bezug zur Anlagensicherheit 
und Störfallvorsorge. 


Durch Anpassung der Störfall-VO von 1988 an die 
Novellierung der EG-Richthnie 82/501/EWG in der 
Fassung vom 24. November 1988 (88/610/EWG) war 
die Novellierung der StörfaU-VO im Jahr 1991 er- 
forderlich (vgl. Nr. 3. 2. 6. 2 des 5. Immissionsschutz- 
berichtes). 


Die Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Stör- 
faU-VO (1. StörfallVwV) wurde am 23. September 
1993 im Gemeinsamen I^Wisterialblatt (Nr. 33, S. 581) 
bekaimt gemacht. Mit der Neufassung wurde die be- 
stehende Fassung an die Novelle der Störfall-VO 
vom 20. September 1991 angepaßt. Die Verwaltungs- 
vorschrift gibt den zuständigen Behörden vor allem 
durch konkrete Handlungsanweisimgen und FaUbei- 
spiele für den Vollzug wirksame Hüf en, insbesondere 
bei 


- der Anwendung der 500 m - Additionsregel für 
stoffliche Gefahrenpotentiale bei Aiüagenkom- 
plexen und 


- der Auslegung der Begriffsbestimmimgen, 

- der Auslegung des Anwendungsbereichs, 


2.1. 3.2.4 Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation 


2.1 .3.3 Störfall-Verordnung von 1991 , 

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur Störfall-Verordnung von 1993 
und Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur Störfall-Verordnung von 1995 

2.1 .3.3.1 Störfall-Verordnung vom 20. September 1991 


2.1 .3.3.2 Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

zur Störfall- Verordnung vom 20. September 1993 
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- Ausweitung von Pflichten im Einzelfall durch be- 
hördliche Anordnungen. 

Mit den Formuherungen soll u. a. sichergestellt 
werden, daß das EG-Recht (Störfallrichtlinie 82/501/ 
EWG) lückenlos in deutsches Recht übertragen und 
den zuständigen Behörden ein ausreichender Er- 
messensspielramn eingeräumt wird, die Störfall-VO 
sachgerecht und unter Berücksichtigung des Verhält- 
nismäßigkeitsgrundsatzes auf die Einzelanlagen an- 
zuwenden. 

2.1 .3.3.3 Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

zur Störfall-Verordnung vom 23. Oktober 1995 

Die Bundesregierung hat mit Zustimmung des Bun- 
desrates eine Dritte Allgemeine Verwaltungsvor- 
schrift zur Störfall-VO (3. StörfallVwV) erlassen, die 
am 1. März 1996 in Kraft getreten ist. Diese Ver- 
waltungsvorschrift konkretisiert Anforderungen der 
Störfall-VO an die Maßnahmen zur Begrenzung von 
Störfallauswirkungen. 

Die 3. StörfallVwV enthält insbesondere Grundsätze 
und Kriterien 

- für die Aufstellung und Fort Schreibung von be- 
triebhchen Alarm- und Gefahrenabwehrplänen 
und deren Abstimmung mit den für Katastrophen- 
schutz und allgemeine Gefahrenabwehr zuständi- 
gen Behörden, 

- für die Einrichtung einer geschützten Kommuni- 
kationsverbindung zwischen Betreiber und zu- 
ständiger Behörde, 

- an die nüt der Begrenzung von Störfallauswirkun- 
gen beauftragten Personen oder Stellen, 

- zur Beratung der Gefahrenabwehrbehörden und 
der Einsatzkräfte durch den Betreiber, 

- zur Schulung des Personals anhand geeigneter 
Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen, 

- zur Unterweisung der Beschäftigten über die in 
den betriebhchen Alarm- und Gefahrenabwehr- 
plänen enthaltenen Verhaltensregeln im Störfall 
und 

- zur Information der Öffentlichkeit über Gefahren, 
die von bestimmten Anlagen ausgehen können, 
über Sicherheitsmaßnahmen und das Verhalten im 
Störfall. 

2.1. 3.4 Anlagensicherheitsrelevante Aspekte 
der Verordnungen nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz 

2.1. 3.4.1 Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 

Zu den die Anlagensicherheit betreffenden Ände- 
nmgen der o. g. Verordnung (4. BImSchV) im Be- 
richtszeitraum: 

- Mit Novellierung der Störfall-VO wurde der An- 
hang zur Verordnung über genehmigungsbedürf- 
tige Anlagen geändert. Insbesondere wurde die 
Nr. 9 „Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen 
und Zubereitungen" neu gefaßt. Diese Fassung 
vom 28. August 1991 wurde letztmalig unter Stör- 
fallgesichtspunkten wesentlich geändert durch die 
Verordnung zur Änderung der Verordnung über 


genehmigimgsbedürftige Anlagen vom 24. März 
1993(BGB1. IS. 383). 

- Mit der Neufassung der Nr. 9 Anhang zur 
4. BImSchV wurden die im Anhang I der Störfall- 
VO von 1988 auf geführten Lageranlagen über- 
nommen und hinsichtlich ihrer Mengenschwellen 
der EG-Richtlinie 88/610/EWG angepaßt. So er- 
scheint i. d. R. als Beginn der Genehmigungs- 
pflicht (Spalte 2 des Anhangs zur 4. BImSchV) die 
Mengenschwelle aus der EG -Richtlinie, an der der 
Geltungsbereich beginnt. 

- Mit Ausnahme der Nm. 9.1 und 9.2 bezieht sich 
das Genehmigungserfordemis auf das Lagern der 
Stoffe und Zubereitungen unabhängig vom Be- 
hältnis, d. h., alle Formen, ob in Behältern, Säcken, 
Fässern oder als Schüttgüter, unterhegen der Ge- 
nehmigungspfhcht. Bei den Stoffen und Zuberei- 
tungen der Nm. 9.1 und 9.2 erstreckt sich das Ge- 
nehmigungserfordemis nur auf die Lagemng in 
Behältern. Danüt wird klargestellt, daß insbeson- 
dere die Untertagelagerung in Kavernen keine 
Genehmigungspflicht nach dem BImSchG auslöst. 
Derartige Anlagen unterhegen dem Bergrecht. 

- Die im Zusammenhang mit der Einordnung von 
Stoffen und Stoffkategorien in der StörfaU-VO 
angewandte Speziahtätenregelung findet ihre 
analoge Anwendung in der Nr. 9 des Anhangs zur 
4. BImSchV (§ 2 Abs. 2). So ist beispielsweise die 
Lagemngsbezeichnung „Acryhütrü" Nr. 9.3 als 
die spezieUere anzusehen im Vergleich zur Lage- 
mng von Stoffgmppen der Nm. 9.1, 9.2, 9.9, 9.34, 
9.35. Bei der Lagerung eines Stoffes oder einer Zu- 
bereitung, die in der Nr. 9 nicht einem gesondert 
genannten Stoff zugeordnet werden kann, gilt fol- 
gendes: 

- Verhältnis Nr. 9.1 zu Nm. 9.34/9.35, Nr. 9.9 zu 
Nm. 9.34/9.35 

Entscheidend für z. B. Nr. 9.1 ist die Eigen- 
schaft, ein brennbares Gas zu sein. Entschei- 
dend für Nr. 9.34 ist die Eigenschaft „sehr 
giftig"; entscheidend für Nr. 9.35 sind die Ei- 
genschaften „sehr giftig", „giftig", „brandför- 
demd" oder „explosionsgefährhch". Es handelt 
sich also um verschiedenartige Eigenschaften. 
Sollte ein Stoff mehrelre Eigenschaften erfüllen 
(z. B. sowohl brennbar im Sinne der Nr. 9.1 wie 
sehr giftig im Sinne von Nr. 9.34 sein), ist die 
geringere Mengengrenze maßgebend (also 2 t 
nach Nr. 9.34 statt 3 t nach Nr. 9.1). 

- Verhältnis Nr. 9.2 zu Nm. 9.34/9.35 

Es gilt das oben Ausgeführte sinngemäß. Da 
jedoch viele Mineralölerzeugnisse auch als 
„sehr giftig", „giftig", „brandfördemd" oder 
„explosionsgefährlich" nach der Gefahrstoff- 
Verordnung eingestuft werden können, gilt 
diese Einstufung als die speziellere, d. h. es ist 
die Nr. 9.34 bzw. Nr. 9.35 anzuwenden. Dabei 
ist auf eine Besonderheit hinzuweisen: 

Maßgebhch für die Zuordnung innerhalb eines 
Stoffs ist gemäß EG-Richtlinie (88/610/EWG) 
seine Einstufung, nicht die Kennzeichnung. 
Diese Differenzierung ist bei krebserzeugen- 
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den, erbgutverändernden und fruchtschädigen- 
den Stoffen sowie bei Stoffen mit Verdacht auf 
entsprechende Wirkung sehr wichtig. So wird 
nach Nr. 1.1. 3.1 des Anhangs I der Gefahrstoff- 
Verordnung ein krebserzeugender Stoff als 
krebserzeugend eingestuft und mit dem R-Satz 
„R 45" versehen, aber mit dem Gefahrensymbol 
und der Gefahrenbezeichnung „giftig" (T, To- 
tenkopf) gemäß Anhang I Nr. 1.2 der Gefahr- 
stoff-Verordnung gekennzeichnet. Die Kenn- 
zeichnung ist jedoch nicht entscheidend; 

Entsprechendes gilt für die Lagerung von z. B. 
Otto-Kraftstoffen. Obgleich sie aufgrund ihres 
Gehaltes an Benzol oder Methanol mit dem Ge- 
fahrenmerkmal „giftig" gekennzeichnet wer- 
den müssen, wird die „Zubereitung Otto-Kraft- 
stoff" aufgrund einer Sonderregelung nicht als 
„giftig" eingestuft. Somit gilt die Vorschrift zur 
Lagerung nach Nr. 9.2. 

- Bezüghch der Anwendung der Störfall-VO auf die 
Lagerung von leicht entzündhchen Flüssigkeiten 
güt folgendes: Bei 

- Lagerung von Mineralölerzeugnissen, die einen 
Flammpunkt unter 21 °C haben und deren Sie- 
depunkt bei Normaldruck (1013 mbar) über 
20 °C hegt (Nr. 9.2 a Spalte 2) 

- Lagerung von Methanol (Nr. 9.2 b Spalte 2) 

besteht die Genehmigungspfhcht ab einem Inven- 
tar von 5 000 t. Ab 50 000 t wird eine Sicherheits- 
analyse verlangt. Bei der Lagerung aller übrigen 
Mineralöle bzw. flüssiger Mineralölerzeugnisse 
(z. B. Heizöle, Erzeugnisse, die nach der Verord- 
nung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) mit A U, 
III eingestuft sind) gilt die Störfall-VO nicht. 

- Die Lagerung von Erzeugnissen mit Stoffgehalt 
(gefüllte Feuerzeuge, Spraydosen, pyrotechnische 
Gegenstände, Munition) ist hinsichthch der mit 
brennbaren Gasen gefüllten Behältnisse durch die 
Neufassung der Nr. 9.1 vom 24. März 1993 (BGBl. I 
S. 383) geklärt. Da eine entsprechende ausdrück- 
liche Regelung für Munition, pyrotechnische Ge- 
genstände fehlt, ist davon auszugehen, daß die La- 
gerung explosionsgefährhcher Stoffe in Behältnis- 
sen von Nr. 9.35 erfaßt wird. 

2.1. 3.4.2 Verordnung über Immissionsschutz- 
und Störfallbeauftragte 

Aufgrund der §§ 58 a bis d BImSchG wurde das Insti- 
tut des Störfallbeauftragten neu geschaffen. Mit 
Neufassung der o.g. Verordnung (5. BImSchV) vom 
30. Juh 1993 (BGBl. I S. 1433) wurde die Verordnung 
über Immissionsschutzbeauftragte auf den „StörfaU- 
beauftragten" erweitert. Dabei sind die bewährten 
Grundsätze für die Tätigkeit des Immissionsschutz - 
beauftragten auf den Störfallbeauftragten übertragen 
worden. 

Die wesenüichen die Anlagensicherheit betreffenden 
Änderungen sind: 

- Mit der Neufassung der 5. BImSchV wurden die 
Anforderungen an den Störfallbeauftragten und 
der Kreis der Anlagen, in denen ein solcher be- 
steht werden muß, festgelegt. 


- Nach § 1 Abs. 2 der 5. BImSchV müssen Betreiber 
von Anlagen nach § 1 Abs. 2 der Störfall-VO einen 
Störfallbeauftragten bestehen. In der Regel sind 
dies die Anlagen, bei denen die erweiterten Pfhch- 
ten der Störfah-VO zu erfüllen sind. 

- Immissionsschutz- und Störfahbeauftragte können 
in einer Person zusammengefaßt werden. Maßstab 
ist hierbei die Beurteüung, inwieweit die gesetz- 
hchen Aufgaben erfüht werden können. Sinn der 
Vorschrift ist, die Situation insbesondere bei klei- 
nen Betrieben zu berücksichtigen. 

- Auf Anordnung (Einzelfahprüfung) kann die zu- 
ständige Behörde insbesondere bei großen Anla- 
gen die Bestehung mehrerer Immissionsschutz- 
oder Störfahbeauftragter anordnen. Maßstab hier- 
für ist wieder die Beurteilung, inwieweit die ge- 
setzlichen Aufgaben erfüht werden können. Diese 
sind für den Immissionsschutzbeauftragten in § 54, 
für den Störfallbeauftragten in § 58 b BImSchG ab- 
schheßend festgelegt. 

Bei Konzernbetrieben ist die Bestellung eines ge- 
meinsamen Inunissionsschutz- bzw. Störfahbeauf- 
tragten unter bestimmten Umständen (§ 4) zulässig. 

- Bei eigenständigen Lageranlagen nach Anhang I 
Teü 2 der Störfah-VO können nach § 5 Abs. 2 der 
5. BImSchV auch nicht betriebsangehörige Stör- 
fahbeauftragte besteht werden. Diese Regelung ist 
insbesondere für kleinere Läger, z. B. Flüssiggas- 
läger, Läger nach Nrn. 9.34, 9.35 der 4. BImSchV, 
bedeutsam. 

2.1 .3.4.3 Verordnung über das Genehmigungsverfahren 

Die Beschlüsse zur Beschleunigung des Geneh- 
migungsverfahrens haben zur Anpassung der 

9. BImSchV in der Fassung vom 20. Aprü 1993 

(BGBl. I S. 494) geführt. 

Die wesenthchen die Anlagensicherheit betreffenden 

Änderungen sind: 

- In den bei einem Genehmigungsverfahren einzu- 
reichenden Unterlagen sind, neben den allgemei- 
nen Angaben zur Anlage und ihrer Emissionen im 
Normalbetrieb, auch Angaben über mögliche Frei- 
setzungen oder Reaktionen bei Störungen im Ver- 
fahrensablauf zu machen (§ 4 a Nr. 5). Weiterhin 
sind nach der Nr. 2 des § 4 b Angaben zum Schutz 
der Allgemeinheit, der Nachbarschaft vor sonsti- 
gen Gefahren, erhebhchen Nachteilen und erheb- 
lichen Belästigungen darzulegen. Diese Darle- 
gung bezieht sich auf die vorgesehenen organisa- 
torischen und technischen Maßnahmen zur Ver- 
hinderung von Störungen des bestimmungsgemä- 
ßen Betriebs sowie zur Begrenzung der Auswir- 
kungen, die sich daraus ergeben können. Diese 
Angaben sind für alle Anlagen erforderhch. Eine 
Einschränkung auf Anlagen, die der Störfall-VO 
unterliegen, besteht nicht. Sinn dieser Angaben ist 
es einerseits, den Beteiligten am Genehmigungs- 
verfahren zu ermöglichen, sich über mögliche 
Auswirkrmgen ein Bild zu machen, andererseits 
die Behörde in die Lage zu versetzen, ggf. im 
Sinne einer Einzelfallprüfung nach § 1 Abs. 3 ein- 
zelne oder alle Pflichten der Störfall-VO aufzuer- 
legen. 
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- Unterhegt die Anlage auch der Störfall-VO mit al- 
len Pfhchten, ist dem Genehmigungsantrag eine 
Sicherheitsanalyse zwingend beizulegen. Erfolgt 
das Genehmigungsverfahren aufgrund wesent- 
hcher Änderungen an der Anlage (Genehmi- 
gungsverfahren nach § 15 BImSchG), so ist eine 
Sicherheitsanalyse nur dann beizufügen, wenn 
sich die wesenthche Änderung auf sicherheits- 
technisch bedeutsame Anlagenteile (vgl. dazu 
Nr. 3.2.3. der 2. StörfallVwV) bezieht. Die Sicher- 
heitsanalysen müssen nicht beigefügt werden, 
wenn die zuständige Behörde vorab eine Aus- 
nahme nach § 10 Störfall-VO schrifthch zusagt. 

- Zur Prüfung der im Rahmen des Genehmigungs- 
verfahrens vorgelegten Sicherheitsanalyse sind in 
der Regel Sachverständigengutachten einzuholen 
(§ 13). Die Kosten trägt der Antragsteller. 

2.1. 3.5 LAI-Richtlinie zu § 11 der Störfall-Verordnung 
und ZEMA (Zentrale Melde- und Auswertestelle 
für Störfälle) 

Zur wirksameren Umsetzung der Störfall-VO und 
besseren systematischen Erfassung von meldepfhch- 
tigen Ereignissen erarbeitete der LAI 1993 die Richt- 
linie zur Erfassung, Aufklärung und Auswertung von 
Störfällen und Störungen des bestimmungsgemäßen 
Betriebs im Sinne der Störfall- Verordnung und be- 
schloß, diese zur einheitlichen Durchführung durch 
seine Mitglieder zu empfehlen. Die Richtlinie enthält 
u. a. Erläuterungen zu meldepfhchtigen Ereignissen, 
Mitteilung der Ereignisse sowie deren Weiterleitung 
und in diesem Zusammenhang die Aufgaben der zu- 
ständigen Behörden und Stellen. 

Die zuständigen obersten Landesbehörden leiten 
sämtliche o.g. Mitteilungen des Betreibers nach § 11 
Abs. 2 und 3 in Verbindung mit Anhang V der Stör- 
fall-VO sowie die durch die zuständige Behörde vor- 
genommehe Ergänzung und Bewertung an das Bun- 
desumweltministerium zur bundesweiten Erfassung 
und Auswertung bei der 1993 eingerichteten Zentra- 
len Melde- und Auswertestelle für Störfälle (ZEMA) 
im Umweltbundesamt weiter. 

Die Aufgaben der ZEMA sind: 

- Erfassung der o.g. Mitteilungen nach § 11 Stör- 
faU-VO. 

- Weiterleitung dieser Mitteilungen an die zuständi- 
gen Behörden aller Bundesländer und die Bundes- 
anstalt für Arbeitsschutz. 

- Unterrichtung des LAI und des LASI (Länderaus- 
schuß für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik) . 

- Erstellung von anonymisierten Berichten und 
Vorschlägen zur Fortschreibung des Standes der 
Sicherheitstechnik. Diese Berichte werden allen 
interessierten Kreisen zur Verfügung gestellt und 
sind grundsätzhch öffentüch. 

- Vorbereitung der Berichte der Bundesregierung 
an die Kommission der Europäischen Union ge- 
mäß EG -Richtlinie 82/5 01 /EWG. 

- Erfassung und Auswertung von relevanten inter- 
nationalen Ereignissen sowie die Erstellung dar- 
aus resultierender Kurzberichte zur Entwicklung 


des Standes der Sicherheitstechnik, die allen In- 
teressenten zur Verfügung gestellt werden. 

- Weiterleitung dieser Kurzberichte an die zuständi- 
gen Landesbehörden sowie die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz. 

- Jährhche Berichterstattung in Form eines Jahres- 
berichtes über Störfallauswertungen. 

- Informationsaustausch mit anderen nationalen 
und internationalen Stellen oder Institutionen, die 
Unfall-ZStörfallerfassung und -auswertung betrei- 
ben. 

- Erstellung und Fortschreibung einer aktuellen 
Liste der Ansprechpartner der Länder. 

Die ZEMA hat auf der Grundlage der Mitteilungen 
einen ersten zusammenfassenden Bericht für die 
Jahre 1980 bis 1992 herausgegeben und veröffent- 
licht seit 1993 regelmäßige Jahresberichte. 


2.2 Abfallvermeidung im Anlagenbereich und 
rationelle Energienutzung in der Industrie 

2.2.1 Abfallvermeidung im Anlagenbereich 

2.2.1 .1 Pflicht zur Reststoffvermeidung und -Verwertung 

Nach der Grundpflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG 
sind genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errich- 
ten und zu betreiben, daß Reststoffe vermieden wer- 
den, es sei denn, sie werden ordnungsgemäß und 
schadlos verwertet, oder, soweit Vermeidung und 
Verwertung technisch nicht möghch oder unzumut- 
bar sind, als Abfälle ohne Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit beseitigt. Diese Grund- 
pflicht dient dazu, bereits das Entstehen von Intiu- 
strie- und Gewerbeabfällen und von Prozeßabwäs- 
sern zu begrenzen. 

Soweit diese Stoffe nicht vermieden werden, kann 
eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb 
einer Anlage auch erteilt werden, wenn sichergestellt 
ist, daß diese Stoffe ordnungsgemäß und schadlos 
verwertet werden. 

Genehmigungsbedürftige Anlagen dürfen auch ohne 
Verwertung der anfallenden Reststoffe errichtet und 
betrieben werden, wenn feststeht, daß sowohl die 
Vermeidung als auch die Verwertung dieser Stoffe 
technisch nicht möglich ist oder daß beide Alternati- 
ven für den Anlagenbetreiber unzumutbar sind und 
wenn gleichzeitig sichergestellt ist, daß eine gemein- 
wohlverträgliche Beseitigung dieser Abfälle durch 
eine entsprechende Nachbehandlung oder eine zu- 
lässige Ablagerung (Deponierung) bzw. Abwasser- 
einleitung möglich ist. 

Maßnahmen, die zu unlösbaren Abfallproblemen 
führen, sind grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. 

Die Reststoffvorschrift nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 
BImSchG gilt als dynamische Grundpfhcht auch für 
bestehende Anlagen. Die immissionsschutzrechüiche 
Überwachung nach § 52 Abs. 1 BImSchG ist anla- 
genbezogen und erstreckt sich auf die Prüfung aller 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 
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Einhaltung dieser Grundpflicht beim Betrieb der An- 
lage und nur bis zur Prüfung, ob der Anlagenbetrei- 
ber die anfallenden Reststoffe einer ordnungsgemä- 
ßen und schadlosen Verwertung bzw. der gemein- 
wohlverträglichen Beseitigung außerhalb der Anlage 
zugeführt hat. 

Die Überwachung des Verwerters bzw. des Beseiti- 
gers und wie die Verwertung bzw. Beseitigung von 
Abfällen durch den hierfür Verantwortlichen durch- 
geführt wird, ist der stoffbezogenen abfalLrechtlichen 
Überwachung Vorbehalten. 

Mit der Reststoffvermeidungs- und verwertungs- 
pflicht besteht ein medienübergreifender Ansatz für 
die behördhche Prüfung im Genehmigungsverfahren 
und bei bestehenden Anlagen im Überwachungsver- 
fahien, der hohe verfahrensrechthche und fachtech- 
nische Anforderungen an die Immissionsschutzbe- 
hörden stellt. Zur Sicherstellung einer einheitlichen 
Auslegung der Reststoffvorschrift des BImSchG wur- 
de zunächst eine norminterpretierende und Verfah- 
rensregelungen enthaltende Musterverwaltungs Vor- 
schrift erarbeitet, die vom LAI bereits im Oktober 
1988 verabschiedet wurde und die durch entspre- 
chende Ländererlasse weitgehend in der Verwal- 
tungspraxis Anwendung findet. 

Um die Einhaltung der Reststoffvermeidungs- und 
-verwertungspflicht bei der Prüfung der Anträge auf 
Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Anlage (§ 6 BImSchG) und zur we- 
sentlichen Änderung (§ 15 BImSchG) stärker sicher- 
zusteUen, wurden in der Novelle der 9. BImSchV 
vom 29. Mai 1992 Inhalt und Umfang der erforderh- 
chen Antragsunterlagen speziell zur ErfüUimg der 
Reststoff Vorschrift in § 4 c der Verordnung wesentlich 
erweitert und konkretisiert. 

2.2.1. 2 Änderungen durch das Kreislaufwirtschafts-- 
und Abfallgesetz 

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (Krw-/ 
AbfG) wird nach einer Übergangsfrist von 2 Jahren 
am 7. Oktober 1996 in Kraft treten. Mit dem Zentral- 
begriff „Abfall" und mit den Begriffsbestimmimgen 
in § 3 Krw-/AbfG in Verbindung mit den Anhängen I 
(AbfaUgruppen), 11 A (Beseitigungsverfahren) und 
II B (Verwertungsverfahren) setzt das neue Abfall- 
recht auch die EG -Abfallrahmenrichtlinie 91/156/ 
EWG in begrifflicher Hinsicht voll um. Durch die Vor- 
schrift des Art. 2 des Gesetzes zur Vermeidung, Ver- 
wertung und Beseitigung von Abfällen wird auch der 
bisherige Begriff „Reststoffe" durch den Begriff „Ab- 
fälle" ersetzt; die Vorschrift des § 5 Abs. 1 Nr, 3 
BImSchG bleibt im übrigen unverändert. 

Die Schnittstellen zwischen dem anlagenbezogenen 
Immissionsschutzrecht und dem stoffbezogenen 
neuen Abfallrecht werden in § 9 Krw-/AbfG (Grund- 
pfhchten der Anlagenbetreiber) neu bestimmt. 

§ 9 Satz 1 Krw-/AbfG bestimmt, daß die Pflichten zur 
Abfallvermeidxmg, -Verwertung und -beseitigung im 
Bereich der genehmigungsbedürftigen und nicht ge- 
nehmigungsbedürftigen Anlagen Gegenstand der 
immissionsschutzrechtlichen Betreiberpflichten sind. 
Nach § 9 Satz 1 Krw-/AbfG stellt die Grundpfhclit 


nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG eine Spezialgesetz - 
hche Ausprägung der allgemeinen AbfaUerzeuger- 
und Abfallbesitzerpfhchten des Krw-/AbfG dar. 

Die notwendige Verzahnung der speziellen anlagen- 
bezogenen Pflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG zu 
den stoffbezogenen materiellen Anforderungen des 
Krw-/AbfG erfolgt durch § 9 Satz 2 und 3 Krw-/AbfG. 

§ 9 Satz 2 Krw-/AbfG stellt klar, daß die abfallspezifi- 
schen stoffbezogenen Anforderungen an die Art und 
Weise der Verwertung imd Beseitigung von Abfällen 
(z. B. die Prüfung des Vorranges der Verwertung) 
den Vorschriften und Maßnahmen des Krw-/AbfG zu 
entnehmen sind. 

Dagegen können nach § 9 Satz 3 Krw-/AbfG abfall- 
spezifische stoffbezogene Anforderungen des Krw-/ 
AbfG an die sogenannte „ anlageninteme Verwer- 
tung" von Abfällen (beispielsweise mittels Neben- 
einrichtungen genehmigungsbedürftiger Anlagen) 
nur durch Rechts Verordnungen nach §§ 6 Abs. 1 
und 7 Krw-/AbfG festgelegt werden. 

Inwieweit der Verordnungsgeber von den Ermächti- 
gungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen nach 
§§ 6 Abs. 1 und 7 Krw-/AbfG Gebrauch machen 
wird, um abfaUspezifische stoffbezogene Anforde- 
rungen im Zusammenhang mit Anlagen festzulegen, 
ist derzeit noch nicht abzusehen. 

2.2.1 .3 Durchführung des § 5 Abs. 1 Nr. 3 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Der LAI hat einen ad-hoc -Arbeitskreis unter Beteili- 
gung von Beauftragten der sechzehn Umweltministe- 
rien der Länder, des Bundesumweltministerixims und 
des Umweltbundesamtes mit der Aufgabe betraut, 
schrittweise für bedeutende genehmigungsbedürfti- 
ge Anlagentypen die rechthch und tatsächlich mögli- 
chen Vermeidxmgs- und Verwertungsmaßnahmen 
für alle relevanten Reststoffarten als Technisches Re- 
gelwerk für den bundeseihheitlichen Vollzug zu er- 
mitteln. 

Der LAI-Arbeitskreis zur Reststoffvermeidung und 
-Verwertung stützt sich vor allem auf vorhegende 
Vollzugserfahrungen der Länder, eingeholte Sach- 
verständigengutachten, Vorarbeiten und Informatio- 
nen der beteüigten Verbände, Ergebnisse der Förde- 
rung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
und Demonstrationsprojekten zur Reststoffvermei- 
dung xmd -Verwertung sowie auf vorhegende Techni- 
sche Regeln und Merkblätter, beispielsweise die der 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA). 

Der LAI hat zahlreiche Musterverwaltungsvorschrif- 
ten erarbeitet, die verbindlich werden, sobald das je- 
weihge Land sie in Kraft setzt. 

Zur Gewährleistung der notwendigen Verknüpfung 
zwischen den anlagenbezogenen immissionsschutz- 
rechthchen Anforderungen gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 
BImSchG und den jeweiligen stoffbezogenen Anfor- 
derungen werden SteUungnahmen der LAGA, der 
Länderarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) imd der 
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) einge- 
holt. 
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Ständige Beauftragte von LAGA, LABO und LAWA 
sind im LAI-Arbeitskreis vertreten und koordinieren 
notwendige Abstimmungen. 

Ergebnisse dieses LAI-Arbeitskreises hegen inzwi- 
schen vor. 

Zunächst erfolgte die Erarbeitung einer anlagentyp- 
bezogenen Reststoffhste mit Bezeichnung und An- 
fallort der relevanten Reststoffarten und die Einstu- 
fung der genehmigungsbedürftigen Anlagen nach 
Prioritäten, insbesondere nach Art und Menge der 
Reststoffe. 

Auf dieser Grundlage wurden die Musterverwal- 
tungsvorschriften ausgearbeitet, die u. a. die Voraus- 
setzungen für die Vermeidung bzw. Verwertung und 
den Anwendungsbereich der technisch möghchen 
Maßnahmen konkretisieren, ferner notwendige Be- 
griffsbestimmungen und Auslegungshinweise sowie 
Quahtätsanforderungen und Richtwerte zur Beurtei- 
lung der Umweltverträglichkeit enthalten. 


2.2.2 Rationelle Energienutzung in der Industrie 

Das nationale Klimaschutzprogramm der Bundesre- 
gierung beinhaltet das anspruchsvolle Ziel, die CO 2 - 
Emissionen bis zum Jahr 2005 um 25%, bezogen auf 
das Jahr 1990, zu mindern. Dieses Ziel erfordert so- 
wohl die konsequente Umsetzung bereits in Kraft ge- 
setzter Regelungen als auch den Einsatz weiterer 
Maßnahmen wie z. B. Selbstverpflichtungen oder 
zielorientierte Ergänzungen des Steuersystems. Der 
rationellen Energienutzung bzw. der konsequenten 
Energieeinsparung in der Industrie kommt daher 
hohe Bedeutung zu. 

Die Bimdesregiemng will derzeit die freiwilhge 
Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft zur Kli- 
mavorsorge nutzen. Die deutsche Wirtschaft hatte 
bereits 1991 ein Initiativpapier für eine weltweite Kli- 
mavorsorge vorgelegt und die Europäische Kommis- 
sion und die Bundesregierung aufgefordert, freiwil- 
ligen, effizienten, wirtschaftlichen und wettbewerbs- 
verträglichen Maßnahmen den Vorrang vor ord- 
nungsrechthchen und steuerhchen Reglementierun- 
gen zu geben. Daraufhin wurden unter Beteihgung 
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie 1993 
intensive Gespräche mit sieben Branchenverbänden, 
VDEW und BGN geführt. 

Ein konkretes Angebot der deutschen Wirtschaft zur 
Klimavorsorge und zur deuüichen C02-Minderung 
wurde im März 1995 vor der 1. Vertragsstaatenkonfe- 
renz der Klimarahmenkonvention in Berhn vorgelegt. 
Kern dieser Erklärung der deutschen Wirtschaft ist 
die Bereitschaft, „auf freiwilliger Basis . . . besondere 
Anstrengungen zu unternehmen, ihre spezifischen 
C02-Emissionen bzw. den spezifischen Energiever- 
brauch bis zum Jahr 2005 (Basis 1987) um bis zu 20 % 
zu verringern. " 

Diese Selbstverpfhchtungserklärung der deutschen 
Wirtschaft kann als ein Schritt auf dem von der Bun- 
desregierung in der Koalitions Vereinbarung vorge- 
zeichneten Weg zu mehr Eigenverantwortung der 
Wirtschaft bewertet werden. 


Der durch die deutsche Wirtschaft in Übereinstim- 
mung mit der Bundesregierung vorgeschlagene Weg 
könnte Sparpotentiale erschließen, die staaüichen 
Einzelinstrumenten nicht zugänglich wären. Ein Er- 
folg dieses nationalen Weges könnte darüber hinaus 
Vorbildwirkung für andere Staaten besitzen. Dazu ist 
es erforderhch, daß die Wirtschaft die abgegebene 
Erklärung mit Nachdruck umsetzt und bereits in 
wenigen Jahren Erfolge vorweisen kann, die nach- 
weisbar Ergebnis besonderer Anstrengungen sind. 
Die Glaubwürdigkeit dieses Weges und damit die 
Zurückstellung ordnungsrechtlicher Maßnahmen hän- 
gen auch davon ab, daß diese Erfolge nachvollzieh- 
bar und transparent sind. 

Das Verfahren des Monitoring, dem sich alle beteilig- 
ten Verbände unterziehen woUen, ist deshalb in 
Durchführung und Ergebnisdarstellung diesem Ziel 
entsprechend zu gestalten. Dazu sind die Ausgangs- 
bedingungen der einzelnen Branchen, die zugrunde- 
gelegten Entwicklimgsszenarien und die besonderen 
Maßnahmen von den Verbänden zu konkretisieren 
und zu erläutern. 

Die Erklärungen der einzelnen Branchen enthalten 
Verpflichtungen und Maßnahmen von unterschied- 
hcher Art und Umfang. Es ist davon auszugehen, daß 
eine zielführende C02-Mindemng der verschiede- 
nen Mitghedsuntemehmen unterschiedliche Maß- 
nahmen erfordert, um die erklärten besonderen An- 
strengungen deuthch zu machen. 

Die Erklärungen der deutschen Wirtschaft und die 
Einzelerklärungen der Verbände bedürfen - wie zu- 
gesagt - der regelmäßigen Berichterstattung. Für die 
Prüfung der Einhaltung der Selbstverpflichtungen 
wird derzeit von Bundesregierung und Wirtschaft ein 
belastbarer, transparenter Monitoringmechanismus 
erarbeitet. 

Ein vorliegender Entwurf einer Wärmenutzungsver- 
ordnung nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 BImSchG 
wurde zunächst zurückgestellt. 

Maßnahmenkonzepte 

für einen rationelleren Energieeinsatz 

Maßnahmen der rationellen Energienutzung bewir- 
ken Betriebskostensenkungen und verringern Um- 
weltbelastungen. Sie erfordern Kapitaleinsatz und 
wirken auf die Gestaltung von Fertigungstechnolo- 
gien und Produkteigenschaften ein. Die Optimierung 
des Energieeinsatzes betrifft nicht nur eine Anlage, 
sondern wirkt sich auf den Standort aus. Daher wird 
für den Betreiber eine sorgfältige und gründhche Un- 
tersuchung zum Energieeinsatz zunehmend an Be- 
deutung gewinnen, wenn Neuanlagen errichtet und 
in bestehende Betriebe einzugliedem sind oder die 
Erneuerung vorhandener Anlagen oder Betriebsstät- 
ten geplant wird. Dies gilt insbesondere vor dem Hin- 
tergrund der Umsetzimg der EG-Öko-Audit-Verord- 
nung, der Umsetzung der Selbstverpfhchtung der 
Wirtschaft zur Klimavorsorge und des IVU-Richt- 
hnienvorschlags . 

Wärmenutzungskonzepte sollen als integrierendes 
Instrument aller Aspekte der rationellen Energienut- 
zung für Anlagen, in Betrieben und in Kooperation 
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mit Dritten aus einer Bestandsaufnahme der relevan- 
ten Fakten technische Lösungen für Anlagen, Unter- 
nehmen und Kooperationslösungen der Energienut- 
zung entwickeln, die den Anforderungen an Wirt- 
schaftlichkeit, Umweltschutz einschließlich Klima- 
schutz und Ressourcenschonung gleichermaßen ent- 
sprechen. 

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wird ein 
Leitfaden für die Erstellung von Wärmenutzungs- 
konzepten einschließhch der Darstellung eines Ver- 
fahrens zur energetischen Prozeßintegration (Finch 
Point- Analyse) für einen Standort erarbeitet. 

Für die Schaffung einer breiteren Informationsbasis 
ist vorgesehen, im Rahmen eines Forschungsvorha- 
bens Kennwerte des industriellen Energieverbrauchs 
für Anlagen, Herstellungsverfahren und Erzeugnisse 
zu ermitteln. 

Die Realisierung von Maßnahmen für einen rationel- 
leren Energieeinsatz wird erleichtert durch folgende 
Bedingungen: 

- Frühzeitige Einbindung von Herstellern und Ex- 
perten bei der Planung und Auslegung der Anla- 
gen oder Komponenten, 

- ausreichende Meßeinrichtungen für neue und be- 
stehende Anlagen, 

- Information der Belegschaft über die geplanten 
Maßnahmen, 

- rechtzeitige Vorbereitung der von den Maßnah- 
men betroffenen Abteilungen, 

- Forderung von Gewährleistung und Garantien be- 
züglich des Energieverbrauchs bei Ausschreibung 
und Bestellung. 

Die Koordination der Umsetzung der ausgewählten 
Maßnahmen durch den Ersteller des Wärmenut- 
zungskonzeptes vermeidet den Wissens- und Infor- 
mationsverlust bei der Übertragimg dieser Aufgaben 
auf weitere Firmen. 

Die Bundesregierung fördert im Rahmen ihres In- 
vestitionsprogranuns zur Veimindenmg von Umwelt- 
belastungen (siehe Abschnitt 3. 1.2. 4) modellhafte 
Projekte zur Anwendung von Maßnahmen des ratio- 
nellen Energieeinsatzes. Im folgenden sind Beispiele 
der Realisierung von Wärmenutzungskonzepten in 
Industrieanlagen dargestellt: 

- „Mehrfach-Energienutzung zur integralen, me- 
dienübergreifenden Ver- und Entsorgung eines 
Textilbetriebes", ein Demonstrationsprojekt zur 
betrieblichen Abwärmenutzung und zum inte- 
grierten Umweltschutz. Nicht nur werden die Res- 
sourcen Energie und Wasser geschont, sondern 
auch Umweltbelastungen auf dem Abwasser- imd 
Abluftpfad weitgehend vermieden. Der Lösungs- 
ansatz ist im wesentlichen neben der konsequen- 
ten Abwärmenutzung durch die Komponenten 
Eigenstromerzeugung mit schrittweiser Energieab- 
schöpfimg, Abwasserverdampfung mit Schlamm- 
behandlimg, Prozeßwasserrecycling, Abgaswä- 
sche sowie der Nutzung eines Abwärmerestanteüs 
für externe Bedarfsträger gekennzeichnet. Die öf- 
fentliche Kläranlage wird von Prozeßabwässem 


gänzhch entlastet, die Abluftemissionen werden 
durch Wäscher deutlich vermindert und Wertstoff 
für den Produktionsprozeß zurückgewonnen. Im 
einzelnen wird z. B. die bei der eigenen Stromer- 
zeugung anfallende Abwärme unter anderem für 
die Reinigung des Schmutzwassers wieder einge- 
setzt. Energie wird auch dadurch eingespart, daß 
die Tiirbtnenabgaswärme für textile Trocknungs- 
prozesse verwendet wird. Die bei der Wasserauf- 
bereitung anfallenden Schlämme werden getrock- 
net und zu Briketts verarbeitet. In diesem Fall er- 
gibt sich eine Verringerung des Primärenergiever- 
brauchs um 13 % (trotz der Abwassereindamp- 
fung) und des Wasserverbrauchs um 92%. Dies 
entspricht einer Einsparung von 145 000 m^ Was- 
ser pro Jahr. Die S02-Enüssionen nehmen um 
98%, die NOx-Emissionen um 55 % und die CO 2 - 
Emissionen imi 40% ab. 

- „Mehrfach- Abwärmenutzung und thermische 
Reststoffverwertung bei der Herstellung von Holz- 
faserplatten". Dieser Anwendungsfall zeigt, daß 
sich durch das Umsetzen einer die gesamte Anla- 
ge umfassenden energetisch optimierten, vernetz- 
ten Konzeption von Energieversorgung, Wärme- 
nutzung und Emissionsminderung beträchtliche 
Umweltentlastungen bei gegebener Wirtschaft- 
lichkeit erreichen lassen. Die Konzeption umfaßt 
die Versorgung mit Strom und Wärme, anlagenin- 
teme Maßnahmen zur Energieeinsparung und 
Wärmenutzung, die Substitution fossiler Energie- 
träger durch die energetische Nutzung anfallen- 
der Produktionsreststoffe und die Minderung pro- 
zeßspezifischer Emissionen. 

Die wichtigsten Vorhaben sind: 

- Kraft-Wärme-Kopplung auf der Basis eines Gas- 
turbinenkompaktmoduls mit Dampfeindüsung 
zur NOx -Minderung, 

- mit dem Produktionsreststoff Holzstaub be- 
feuerte Hochdruckdampferzeugung mit nach- 
geschalteter mehrstufiger Entnahme-Gegen- 
druckturbine zur Stromerzeugung und Versor- 
gung interner Wärmeverbraucher (Verwal- 
timgsgebäude, Fertigungshallen und Anlagen), 

- Rauchgasführung des Dampferzeugers durch 
einen nachgeschalteten Holzspänetrockner zur 
energetischen Nutzung der Abgaswärme und 
damit teüweisen Substitution von Heizöl bzw. 
Braunkohlestaub, 

- Vorwärmung der Frischluft für den Trockner 
der MDF- Anlage (Mitteldichte Faserplatten) 
durch Nutzung der Trocknerabgaswärme mit 
einem Rekuperativwärmetauscher, 

- Nutzimg der Restwärme des MDF-TTocknerab- 
luftstromes durch Einleitung in einen großflächi- 
gen Biofilter zur Abscheidimg von Formaldehyd, 

- Nutzung der Wärme der Pressenabluft des 
Spanplattenwerkes mittels eines Regenerativ- 
wärmetauschers für Heizimgszwecke, 

- Elektrofüter mit nachgeschaltetem Wäscher zur 
Entstaubung der Abgase des Dampferzeugers 
und der Mittel- und Deckschichttrockner sowie 
zur Minderung der Geruchsemissionen. 
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In dem Demonstrationsprojekt ergeben sich ein 
um 30% niedrigerer Verbrauch an fossilen Ener- 
gieträgern und folgende Umweltentlastungen: 

- Minderung der Schadstoffemissionen: 

CO 2 : 35% 

SO 2 : 72% 

NO^: 39% 

CO: 61% 

Staub: 95%, 

- drastische Verringerung der Geruchsemissio- 
nen, 

- Verringerung der auf Deponien zu verbringen- 
den Holzreststoffe um 75 %, 

- Verringerung des Abwasseranfalls um 5 %. 

- „Gas- und Dampfturbinen(GUD)-Anlage für die 
Strom-, Wärme- und Kälte Versorgung eines Druk- 
kereibetriebes " . Neben der primärenergieeinspa- 
renden und daher umweltentlastenden Kraft-Wär- 
me-Kopplung werden Absorptionskältemaschinen 
zur Erzeugung von Prozeßkälte eingesetzt. Diese 
substituieren die vorher in der elektromechani- 
schen Kälteanlage verwendeten klimaschädüchen 
FCKW imd verwenden statt des hochwertigen 
Stroms niederwertige Wärme, die im Sommer ver- 
mehrt zur Verfügung steht wie auch der Kältebe- 
darf im Sommer höher ist. Dadurch kann die Kraft- 
Wärme-Kopplungsanlage ganzjährig gleichmäßig 
ausgelastet werden bei vollständiger Dekung des 
Wärme- und Kältebedarfes. Der Primärenergiebe- 
darf des Betriebes wird um 35 % und die Energie- 
verluste bis zur Nutzenergie werden von 54 auf 
29% reduziert. Unter Berücksichtigung weiterer 
anlagenintemer Wärmenutzungsmaßnahmen wer- 
den die CO 2 -Emissionen des Betriebes um mehr 
als 50% reduziert. 

Die praktischen Lösungen machen deutiich, daß 
sich dmch produktionsintegrierte und von Wärme - 
nutzungskonzepten abgeleitete Energieeinspar- und 
Wärmenutzungsmaßnahmen medienübergreifende 
Umweltentlastungen, Ressourcenschonung imd Ko- 
stensenkungen erreichen lassen. Derartige Umwelt- 
projekte mit dem Schwerpunkt Energieeinsparung 
rechnen sich stets betriebswirtschaftiich im Gegen- 
satz zu rein nachgeschalteten End-of-Pipe-Technolo- 
gien, z. B. zur Abgasreinigung. 


2.3 Immissionsschutz und Verkehr 

Auf dem Umweltgipfel von Rio 1992 haben sich auch 
die Industriestaaten eine nachhaltige Entwicklung 
zum Ziel gesetzt. Dies erfordert auch Maßnahmen im 
Verkehrsbereich. Hier konnten in den vergangenen 
Jahren Verringerungen der Umweltbelastungen er- 
reicht werden. 

Alle Prognosen ergeben für die nächste Zukunft star- 
ke Zuwächse für den motorisierten Personenverkehr 
und in noch stärkerem Maße für den Straßengüter- 
verkehr. Zur Entlastung von verkehrhchen Emissio- 
nen sind sowohl technische als auch nichtteclmische 
Maßnahmen erforderÜch. 


2.3.1 Stand und Entwicklung von 
Umweltbelastungen durch Abgase 
und Geräusche^ 

2.3.1. 1 Abgase 

Der Bestand an Kraftfahrzeugen ist im Berichtszeit- 
raum im gesamten Bundesgebiet um mehr als 7 % 
von 43,1 Mio. (1991) auf 47,3 Mio. (1995) Fahrzeuge 
insgesamt gestiegen. Bis zum Jahr 2005 wird für die 
den Bestand der Kfz dominierenden Pkw im gesam- 
ten Bundesgebiet ein Zuwachs von ca. 6 Mio. Fahr- 
zeugen prognostiziert. 

Die durchschnittiichen Fahrleistungen der einzelnen 
Kfz sind in den letzten Jahren etwa konstant geblie- 
ben. Die Gesamtfahrleistungen im gesamten Bun- 
desgebiet sind jedoch von 574,2 Mrd. km (1991) auf 
590,9 Mrd. km (1994) angestiegen. 

Obwohl seit 1986 die Pkw-Fahrleistungen bis 1995 
um rund ein Drittel gestiegen sind, gingen die 
Schadstoffemissionen des Pkw-Verkehrs zurück. 
Nach neuesten Berechnungen des Heidelberger In- 
stituts für Energie und Umwelt (IFEU), das im Rah- 
men eines Umweltforschungsplans zur Zeit das größ- 
te Rechenmodell zu Verkehrsemissionen erstellt, ha- 
ben in den letzten fünf Jahren (1990 bis 1995) alle 
klassischen Schadstof fkomponenten ab genommen. 
Für den Pkw-Verkehr in Gesamtdeutschland sind die 
Emissionen des Verkehrs gegenüber 1990 wie folgt 
gefallen: 

Stickstoffoxide (NOx) auf 64 %, 

Kohlenwasserstoffe (HC) auf 39%, 

Kohlenmonoxid (CO) auf 53 %. 

Dieser positive Trend wird sich aufgrund der bereits 
beschlossenen Maßnahmen weiter fortsetzen. Beson- 
ders bemerkenswert ist der rasche Fortschritt in den 
neuen Bundesländern. 

Das erwartete hohe Wachstum des Luftverkehrs stellt 
den Umweltschutz vor besondere Herausforderun- 
gen. Zwar spielen die Schadstoffemissionen des 
Flugverkehrs gegenüber den anderen Verkehrsträ- 
gern noch eine untergeordnete Rolle, sie werden 
aber durch die zunehmenden Flugbewegungen stark 
ansteigen. Hinzu kommt, daß die in den Flughöhen 
enüttierten Verbindungen und deren Reaktions- 
produkte Einfluß auf die dortigen chenüschen Bil- 
dungsreaktionen und den Treibhauseffekt haben 
können. 

Der Flugverkehr hat in der Vergangenheit die höch- 
sten Wachstumsraten im Personenverkehr gehabt. 
Dies gilt sowohl für das Verkehrsaufkommen (die 
Zahl der Flugreisen) als auch die Verkehrsleistung 
(die mit Flugzeugen zurückgelegten Personenkilo- 
meter [Pkm]). So stieg die Verkehrsleistung der euro- 
päischen Fluglinien 1994/1995 um 7,6 %'‘). Einen ho- 
hen Anteil am Flugverkehr haben Urlaubs- und Frei- 
zeitreisen. 


Verkehr in Zahlen 1994, Hrsg.: Bundesministeriiun für Ver- 
kehr. 

LRI-Fakten, Februar 1996, Hrsg.; Bundesverband der deut- 
schen Luft- und Raumfahrtindustrie. 
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Der Urlaubsverkehr (Privatreisen von mehr als 5 Ta- 
gen Dauer) hatte im Jahr 1993 einen Anteil an der 
Flugverkehrsleistung der Einwohner Deutschlands 
von 69% 5). 

Der Tourismusanteil beim Kraftstoffverbrauch sowie 
bei den Emissionen wird auf jeweils 66% bzw. 70% 
(2010) geschätzt, da viele Touristen den gut ausgela- 
steten Charterverkehr benutzen, der günstigere spe- 
zifische Verbrauche hat (höhere Auslastung)®). 

Vergleiche von Reisen mit unterschiedlichen Ver- 
kehrsmitteln zeigen, daß das Flugzeug in aller Regel 
das Verkehrsmittel mit dem höchsten Primärenergie- 
verbrauch und den höchsten CO 2 -Emissionen ist. 
Dennoch haben moderne Triebwerke einen um 40 % 
geringeren Verbrauch als Triebwerke der ersten Ge- 
neration, die vor etwa 30 Jahren in den Verkehr ge- 
kommen sind. Ergänzend dazu bewirken steigende 
Auslastungsraten eine weitere Senkung des spezifi- 
schen Energieverbrauchs pro Passagier. 

Als geeignete Maßnahmen zur Minderung der Um- 
weltauswirkungen des Luftverkehrs erscheinen ins- 
besondere der Abbau der steuerlichen Begünstigun- 
gen des Luftverkehrs (z. B. Abschaffung der Steuer- 
befreiung für Kerosin für die gewerbhche Luftfahrt), 
Lärm- und emissionsbezogene Start- und Landege- 
bühren und die Fortschreibung der Emissionsanfor- 
derungen für Flugtriebwerke sowie die Verbesse- 
rung der Umweltverträglichkeit von Flugkraftstoffen. 
Dabei ist eine europaweite Abstimmung erforderlich. 

2.3.1. 2 Geräusche 

Die Lärmbelastimgssituation durch den Straßenver- 
kehr ist durch zwei gegenläufige Entwicklungen ge- 
kennzeichnet; 

Die Verschärfungen der Emissionsgrenzwerte für 
Pkw, Lkw und Busse sowie die zunehmende Einrich- 
tung von verkehrsberuhigten Zonen führen zu einer 
Verbesserung der Situation der Betroffenen. Dem 
wirkt die Zunahme der Kfz-Zahlen und der Gesamt- 
fahrleistungen im Berichtszeitraum entgegen. 

Die Emissionsgrenzwerte für Pkw, Lkw und Busse 
wurden in den 80er Jahren durch EG-Richtliiüen in 
zwei Stufen um 5 bis 8 dB(A) herabgesetzt, wobei 
das 1984 veränderte Meßverfahren bei der Typprü- 
f\mg einer zusätzhchen Grenzwertverschärfung um 
bis zu 4 dB(A) je nach Fahrzeugtyp gleichkommt. 
Eine weitere Absenkung von 2 bis 5 dB(A) je nach 
Fahrzeugkategorie Wurde für Oktober 1995 für neue 
Fahrzeugtypen und für Oktober 1996 für alle erst- 
mals zugelassenen Fahrzeuge beschlossen. Derzeit 
halten bereits 50 % der Pkw-Typen den künftigen 
EU-Grenzwert von 74 dB(A) ein. 

Erhebliche Bedeutung für die Geräuschemission hat 
das Fahrverhalten des Fahrzeugführers. Eine dem 
Verkehrsfluß angepaßte niedertourige Fahrweise 
trägt deuüich zur Minderung des Straßenverkehrs- 
lärms bei. In verkehrsberuhigten Zonen wird eine 
derartige Fahrweise durch entsprechende Maßnah- 
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men erreicht. Es gibt im gesamten Bundesgebiet 
kaum noch eine Stadt ohne Tempo-30-Zonen. Viele 
Städte weisen solche Zonen außerhalb des Haupt- 
verkehrsstraßennetzes sogar flächendeckend aus. 
Auch an Hauptverkehrsstraßen ist Lärmnünderung 
durch Geschwindigkeitsbeschränkungen möglich. 
Derartige Maßnahmen werden zunehmend vor Schu- 
len, Kindergärten und Altenheimen ergriffen. 

Tabelle 1 üefert einen Überblick über die Geräusch- 
belastung der Bevölkerung des bisherigen Bundes- 
gebietes durch Straßenverkehr. Die Daten basieren 
auf einer modellmäßigen Hochrechnung des Um- 
weltbundesamtes für das Jahr 1992. 

Etwa 17% der Bevölkerung im bisherigen Bundes- 
gebiet lebten 1992 in Wohnungen,, die Außenge- 
räuschpegeln durch Straßenverkehr von mehr als 
65 dB(A) tags ausgesetzt waren. 

Vergleichbare Zahlen für das Gebiet der neuen Bun- 
desländer liegen nicht vor. 1989 waren durchschnitt- 
lich 12 % der Straßenküometer innerorts am Tage mit 
Pegeln über 65 dB(A) belastet. Es ist davon auszuge- 
hen, daß der Anteil der Bevölkerung, der Pegeln über 
65 dB(A) ausgesetzt ist, heute wesenthch höher ist 
als 12 %. Zum einen ist die Bevölkerungsdichte in 
den überdiuchschnittlich hochbelasteten Zentren am 
größten, zum anderen haben nach 1989 die Kfz-Zah- 
len, der motorisierte Individualverkehr imd insbe- 
sondere der Straßengüterverkehr erhebhch zuge- 
nommen. 

Die Geräuschemissionen der Schienenfahrzeuge ha- 
ben sich im Berichtszeitraum nicht verändert. Die 
Vorbeifahrtpegel in 25 m Abstand zum Gleis hegen 
bei (aus akustischer Sicht) gutem Zustand der Schie- 
nenlaufflächen und bei freier Schallausbreitung 
im Schienennetz der Deutsche Bahn AG für ICE 
(250 km/h), Reisezüge mit Scheibenbremsen (200 
km/h) und Güterzüge (100 km/h) bei etwa 88 dB (A) 
sowie für Reisezüge mit Klotzbremsen (160 km/h) bei 
94 dB (A). 

Die Verkehrsleistungen haben beim Personenver- 
kehr von 62,6 Mrd. Pkm (1990) auf 62,0 Mrd. Pkm 
(1994) und beim Güterverkehr von 102,7 Mrd. Ton- 
nenkilometer (tkm) (1990) auf 71,1 Mrd. tkm (1994) 
abgenommen. Die starke Abnahme der Verkehrslei- 
stungen beim Güterverkehr ist vor allem das Ergeb- 
nis der massiven wirtschafthchen Veränderungen in 
den neuen Bundesländern sowie der zimehmenden 
Verlagerungen von Verkehrsleistungen auf die Stra- 
ße. In den alten Bundesländern haben die Verände- 
rungen bei den Verkehrsleistungen (Zunahme beim 
Personenverkehr, Abnahme im Güterverkehr) die 
Geräuschbelastunq der Bevölkerung nur wenig be- 
einflußt. 

Tabelle 2 stellt den prozentualen Anteü der durch 
Schienenverkehrslärm belasteten Bevölkerung in 
den alten Bundesländern dar. Die Angaben basieren 
auf einer modellmäßigen Hochrechnung des Um- 
weltbundesamtes für das Jahr 1992. 

Vergleichbare Zahlenangaben für das Gebiet der 
neuen Bundesländer liegen nicht vor. 
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Zur Lärmbelastung an den deutschen Verkehrsflug- 
häfen tragen insbesondere die dort noch eingesetz- 
ten alten Typen ziviler Strahlflugzeuge bei. Die Luft- 
fahrzeuge können hinsichthch ihrer Geräuschemis- 
sionen in zwei Gruppen eingeteilt werden: 

- Luftfahrzeuge, die die Lärmgrenzwerte des An- 
hangs 16, Band 1, Kapitel 2 zum Luftfahrtab- 
kommen der Internationalen Zivil-Luftfahrt-Orga- 
nisation (ICAO) einhalten (Kapitel-2 -Flugzeuge), 
und 

- Luftfahrzeuge, die den strengeren Lärmgrenzwer- 
ten des ICAO-Anhangs 16, Band I, Kapitel 3 genü- 
gen (Kapitel-3-Flugzeuge). 

Zur erstgenannten Gruppe gehören ältere Luftfahr- 
zeugmuster (z. B. Boeing 737-200), während die 
Gruppe der Kapitel-3 -Flugzeuge moderne Luftfahr- 
zeugmuster (z, B. Airbus A310, A320, Boeing 757, 
767, British Aerospace 146) umfaßt. 

Die Benutzervorteile für die Betreiber von Kapitel-3 - 
Flugzeugen (z. B. lärmabhängige Landegebühren) 
haben mitbewirkt, daß der Anteil dieser Luftfahr- 
zeuge in den letzten Jahren weiter zugenommen hat. 
So wurden im Jahresmittel 1994 auf den Verkehrs- 
flughäfen der Bvmdesrepublik Deutschland nahezu 
90 % aller gewerbhchen Flugbewegungen mit Strahl- 
flugzeugen über 20 t maximaler Abflugmasse mit 
Kapitel- 3 -Flugzeugen durchgeführt. 

Die Triebwerkhersteller in Deutschland untersuchen 
im Rahmen des Luftfahrtforschungsprogramms der 
Bundesregienmg Möghchkeiten für weitere Enüssi- 
onsminderungen. Bis zum Jahr 2010 wird u. a. ange- 
strebt, die NOx-Emissionen um 85%, den IVeibstoff- 
verbrauch um 20% und die Lärmemissionen um 
10 dB gegenüber dem heutigen Stand zu reduzieren. 

Der Abnahme der Geräuschemissionen durch den 
verstärkten Einsatz moderner Luftfahrzeugmuster 
steht eine Zunahme der Flugbewegxingen gegen- 
über. So nahmen die Flugbewegungen an den deut- 
schen Verkehrsflughäfen von ca. 1,5 Mio. (1990) auf 
ca. 1,7 Mio. (1993) zu. 

Fluglärmbelastungen bestehen ferner an zahlreichen 
Landeplätzen, an denen zum Teil ein erhebhcher 
Flugbetrieb mit kleineren Propellerflugzeugen und 
Motorseglern stattfindet. Zur Minderung der Flug- 
lärmbelastung an Landeplätzen mit höherem Ver- 
kehrsaufkommen ist nach der Verordnung über die 
zeithche Einschränkung des Flugbetriebs mit Leicht- 
flugzeugen und Motorseglern an Landeplätzen vom 
16. August 1976 (BGBl. I S. 2216) der nichtgewerb- 
hche zivile Flugbetrieb derzeit an 56 Landeplätzen 
zeithch eingeschränkt. Leichtflugzeuge imd Motor- 
segler, die erhöhten Schallschutzanforderungen ge- 
nügen, fallen nicht unter die Einschränkxmgen der 
genannten Verordnxmg, um auf diese Weise einen 
Anreiz zum Einsatz lärmgeminderter Luftfahrzeuge 
zu bieten. 

Die Lärmbelastxmg durch militärische Tiefflüge wur- 
de in den letzten Jahren deutiich verringert. Wäh- 
rend 1990 von allen im deutschen Luftraum operie- 
renden Streitkräften (einschließhch GUS-Streitkräf- 
ten) insgesamt 76 600 Flugstunden Tiefflug geübt 
wurden, waren es 1992 nur noch 30 400 Flugstun- 


den. Für 1995 wird mit einem Tiefflugaufkorrmien 
der Bundeswehr und der alliierten Streitkräfte von 
insgesamt ca. 16 000 Flugstimden gerechnet. 

2.3.2 Technische Maßnahmen 

Als technische Maßnahmen werden Maßnahmen be- 
züglich der Fahrzeugtechrük (bezogen auf Abgas- 
emissionen und Verkehrslärm), der Kraftstoffzusam- 
mensetzungen und Betankungsanlagen und der Fra- 
gen des Fahrweges betrachtet. 

2.3.2.1 Fahrzeugtechnik 

2.3.2.1.1 Abgasemissionen 

Ottomotor 

Der Drei-Wege-Katalysator mit Lambda-Regelung ist 
derzeit die wirksamste Schadstoffminderungstechiük 
für Otto-Pkw, die mit der Richtlinie 91/441/EWG im 
Ergebnis EG-weit durchgesetzt wurde. Es zeigt sich, 
daß die Optimierung der G -Kat-Technik eine weitere 
Minderung der Schadstoffemission möglich macht. 
Beim Otto-Pkw sind folgende Techniken oder Maß- 
nahmen für die Emissionsmindemng im wesent- 
lichen bereits heute oder in den nächsten zwei bis 
drei Jahren verfügbar: 

- Näher am Motor angeordneter, hochtemperatur- 
resistenter Katalysator 

- Vorgeheizter Katalysator und/oder Lambda-Sonde . 
Beide Maßnahmen verkürzen die Zeit für die Auf- 
heizung des Katalysators, also bis zum Beginn der 
maximalen Wirksamkeit 

- Sekundärlufteinblasung, insbesondere um bei der 
heute noch techiüsch notwendigen Anfettung 
beim Kaltstart und dem dadurch bedingten Sauer- 
stoffmangel im Abgas die nötige Sauerstoffmenge 
für die Nachverbrennung bereitzustellen. Durch 
die bereits im Abgaskrümmer stattfindende Ver- 
brennung wird die Abgastemperatur zusätzhch er- 
höht und beschleunigt dadurch die Katalysator- 
aufheizung 

- Verbesserte Lambdaregelung durch den Einsatz 
verbesserter Elektronik 

- Verbesserte, elektronisch gesteuerte Abgasrück- 
führung, um die NOx-Bildung zu verringern 

- Variable Ventilsteuerung, wodurch einerseits 
Drosselverluste und andererseits durch regelbare 
innere Abgasrückführung Schadstoffemissionen 
vermindert werden können. 

Die Maßnahmen xinter dem 1. bis 4. Anstrich eignen 
sich vor allem für die Minderung der Enüssion an 
Kohlenwasserstoffen, Maßnahmen unter dem 5. und 
6. Anstrich unterstützen primär die Verringerung der 
NOx-Emission. Durch eine geeignete Kombination 
der Maßnahmen unter dem 2., 4. und 5. Anstrich 
kann die HC-Emission um ca. 80%, die NOx-Emis- 
sion um 75 % verringert werden. 

Dieselmotor 

Die entscheidende Hürde für die Schadstoffminde- 
rung beim Dieselmotor stellt die systembedingt hohe 
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NOx- und Partikelemission dar. Die für die Selbst- 
zündung erforderliche hohe Verdichtung im Diesel- 
motor führt zu hohem Brennraumdruck und hoher 
Verbrennungstemperatur, beides Voraussetzung für 
die NOx-Bildung. Die Partikel bestehen aus Rußtei- 
len (Kohlenstoff), daran angelagerten nichtflüchtigen 
Kohlenwasserstoffkomponenten und anderen Parti- 
keln wie Schwefelverbindimgen oder Metallabrieb. 
Die bei Pkw bzw. Nutzfahrzeugen eingesetzten Mo- 
toren haben sich früher deuthch durch die Brenn- 
raumgestaltung unterschieden (Vor- bzw. Wirbel- 
kammermotor für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, 
Direkteinspritzer für schwere Nutzfahrzeuge), das 
Emissionsverhalten war aber tendenziell ähnlich. 
Heute nimmt auch bei Pkw, insbesondere aus Ver- 
brauchsgründen, der Einsatz von Direkteinspritzem 
zu, womit eine Erhöhung insbesondere der NOx- 
Emission verbunden ist. Wegen der Ähnlichkeit des 
Problems und der prinzipiellen Lösungsmöghchkeit 
wird hier nicht zwischen Pkw und schweren Nutz- 
fahrzeugen unterschieden. 

Die folgenden Techniken zur Verminderung der bei- 
den wichtigen Komponenten NOx und Partikel sind 
bis auf die unter dem 3. Anstrich genannte für Pkw 
nicht serienreif, aber voraussichtlich in den nächsten 
ein bis drei Jahren verfügbar, Partikelfilter für schwe- 
re Nutzfahrzeuge sind bereits in der Praxis erprobt 
und verfügbar. 

- Zeolithkatalysator für die NOx-Reduktion im Ab- 
gas mit Sauerst off Überschuß, mit Hilfe eines Re- 
duktionsnüttels . 

- De-NOx-Katalysator für die direkte Reduktion von 
Stickoxiden imter Sauerstoff Überschuß, wobei be- 
stimmte Nichtedelmetalle katalytisch wirksam 
sind. Der Wirkungsgrad dieses Katalysatortyps ist 
deutlich geringer. 

- Verbesserte Abgasrückführung für die NOx-Min- 
derung; die Wirkung ist die gleiche wie oben be- 
schrieben. 

- Verbesserte Oxidationskatalysatoren für die Oxi- 
dation unverbrannter Kraftstoffbestandteile. Bei 
heutigen Katalysatoren für Dieselmotoren besteht 
die Gefahr, daß der im Kraftstoff enthaltene 
Schwefel ebenfalls oxidiert wird und dadurch die 
Emission an Sulfatpartikel ansteigt. 

- Partikelfütersysteme sind die wirksamste Maß- 
nahme für die Minderung der Partikelemission. 

Mit der unter dem 3. Anstrich genannten verfügba- 
ren Maßnahme kann die NOx-Emission beim Diesel- 
motor um 50 bis 70 % im Realbetrieb vermindert wer- 
den. Mit den Reduktionkatalysatoren ist eine NOx- 
Minderung bis zu 80% möghch. Mit Partikelfüter- 
systemen, wie sie zuletzt im Rußfütergroßversuch in 
Nutzfahrzeugen erfolgreich getestet wurden, ist eine 
Reduktion der Partikelemission um über 80 % mög- 
hch. 

Der Dieselmotor hat nach dem gegenwärtigen tech- 
nischen Stand gegenüber dem Ottomotor CO 2 - Vor- 
teile von 5 bis 15 % . 


Erd- und Flüssiggasiahrzeuge 

Der Einsatz von erd- und flüssiggasbetriebenen Fahr- 
zeugen, die in stadt- und gemeindenahen Zonen Ver- 
wendung finden, dürfte gerade wegen der geringen 
Abgasemissionen und ihrer serienreifen Verfügbar- 
keit wohl die interessanteste und reahstischste Alter- 
native sein. 

Gasbetriebene Fahrzeuge nüt geregelten Drei-We- 
ge-Katalysatoren bieten gegenüber Benzin- und Die- 
selfahrzeugen eine Entlastung beim Bildungspoten- 
tial von bodennahem Ozon. 

Gegenüber Dieselfahrzeugen ergeben sich 

- für den Menschen ungiftige Kohlenwasserstoff- 
emissionen, 

- sehr geringe Emissionen an Stickoxiden, Kohlen- 
wasserstoffen und Kohlenmonoxid, 

- praktisch keine Ruß- und Partikelprobleme und 

- etwa 80 % weniger Vorläufersubstanzen für boden- 
nahes Ozon (nach Industrieangaben). 

Gegenüber Benzinfahrzeugen ergeben sich 

- niedrigere Emissionen treibhausrelevanter Gase 
(u. a. CO 2 ) und 

- praktisch kein Benzolproblem. 

Ferner zeichnen sich Gasmotoren durch Lärmarmut 
und geruchlose Verbrenmmg aus. 

Gasfahrzeuge erreichen bereits heute Emissions- 
grenzwerte, die weit imter den europäischen Abgäs- 
normen Euro I und Euro II (ab 1996) für Nutzfahrzeu- 
ge hegen. Sie imterschreiten selbst die für 1999/2000 
anqestrebten Grenzwerte der Euro III-Norm erheb- 
hch. 

Auch die weltweit schärfsten, die sog. Ultra-low- 
Grenzwerte Kaliforniens, werden eingehalten. 

Als Bus, Taxi, Verteüer-Lkw und Kommunalfahrzeug 
im Einsatz in Ballungsregionen oder sensiblen Ge- 
bieten (z. B. Kiurorten) steht das Gasfahrzeug eine 
sinnvohe Ergänzung zu Benzin- und Dieselfahrzeu- 
gen dar. Der Markt wird erweisen, ob der alternative 
Antrieb zur konventionehen und damit zur aUtäg- 
hchen Technik wird. Ferner zeichnet sich ab, daß die 
Erdgasfahrzeuge aufgrund ähnhcher technischer Ge- 
gebenheiten Wegbereiter für die Wasserstoffan- 
trieb stechnik sein werden. 

Ein wesenthches Hemmiüs für die Anschaffung von 
gasbetriebenen Nutzfahrzeugen stehen derzeit noch 
die Mehrkosten von etwa 15 % zu vergleichbaren 
Diesehahrzeugen dar. 

Die Bundesregierung schafft mit der Herabsetzung 
der Mineralölsteuer für Erd- und Flüssiggas auf 
den EU-Mindeststeuersatz günstige Rahmenbedin- 
gungen zur Markteinführung der alternativen Gas- 
fahrzeuge. Erdgas und Flüssiggas genießen als 
Kraftstoff in einer fünfjährigen Einfühnmgsphase 
eine Steuerpräferenz. Mit dem Jahressteuergesetz 
1996 wird der Steuersatz für Erdgas als Kraftstoff 
von 47,60 DM/MWh auf 18,70 DM/MWh und für 
Flüssiggas als Kraftstoff z. Z. 612,50 DM für 1 000 kg 
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auf 241,00 DM für 1000 kg herabgesetzt. Dies führt 
zu einem Steuervorteil gegenüber Benzin von 81 % 
und gegenüber Dieselkraftstoff von 67 %. 

C02-Minderung 

Obwohl die C02-Minderung bzw. die damit direkt 
korreherende Verbrauchsminderung im Interesse des 
Autofahrers und damit der Hersteller hegt, hat der 
Durchschnittsverbrauch von Kraftstoff bei Pkw in 
den letzten 10 Jahren kaum abgenommen. 

Bei Fahrzeugen neuer Generation ist es notwendig, 
eine Gesamt Optimierung (z. B. Formgestalt, Leicht- 
bau, Verbessenmg des Wirkimgsgrades usw.) zu er- 
zielen. Eine Vielzahl von motorischen und anderen 
Lösungen sind denkbar, durch deren Kombination 
deuthche C02-Minderungen weiterhin möghch 
werden. Das CO 2 -Einsparpotential durch fahrzeug- 
technische Maßnahmen ist 1992 von der RWTH 
Aachen/PROGNOS analysiert worden. Nach dem 
Ergebnis dieser Untersuchung kann im „Trendfall" 
(erkennbare Entwicklimg, höchstwahrscheinhche 
Veränderung) eine durchschnitthche jährhche CO 2 - 
Reduzierung von ca. 0,9% bzw. im „Fall der 
schnellstmöglichen Umsetzung" (massive Verände- 
rungen der Rahmenbedingungen, pohtische Maß- 
nahmen zur Beschleunigung der technischen Ent- 
wicklung, schnellste Reaktion der Fahrzeugher- 
steller, Akzeptanz der Fahrzeugnutzer) eine durch- 
schnittüche jährhche C02-Reduktion von ca. 2,9% 
erreicht werden. Das heißt, je nach Annahme sind 
16 bis 52% C02-Reduktion am Einzelfahrzeug 
des Erstzulassungsjahres 2005 gegenüber 1987 
möghch. 

Erreichbar sind nach dieser Untersuchung diese 
Ziele insbesondere durch 

- motortechnische Verbesserungen durch elektroni- 
sche Messung, Steuerung und Regelung von Vor- 
gängen im Motor, 

- Optimierung des Motor-Getriebemanagements, 

- Optimierung von Motor- und Getriebeauslegung, 

- aerodynamische Verbessenmgen und Verringe- 
rung des Fahrzeuggewichts, 

- Verbesserung des Wirkungsgrades der Ener- 
gieumwandlung durch den vermehrten Einsatz 
von Kunstfaser- und keramischen Werkstoffen so- 
wie längerfristig die Entwicklung alternativer An- 
triebe und den verstärkten Einsatz alternativer 
Kraftstoffe. Die Umweltauswirkungen evtl, alter- 
nativer Kraftstoffe sind dabei zu prüfen. 

Die deutsche Automobüindustrie sagte der Bundes- 
regierung im Frühjahr 1995 zu: 

- zur Minderung der Fahrzeugemissionen die eige- 
ne Forschung und Entwicklung weiterhin zu bün- 
deln und zu stärken und die erreichbaren Minde- 
rungspotentiale auszuschöpfen, 

- möghchst in Übereinstimmung mit den emopäi- 
schen AutomobilhersteUem deii durchschnitt- 
hchen Kraftstoffverbrauch der von ihr hergesteU- 
ten und in Deutschland abgesetzen Pkw/Kombi 
bis zum Jahr 2005 um 25% zu senken (gemessen 


am Stand von 1990). Dies entspricht einer jahres- 
durchschnitthchen Reduzierung lun 2 %, 

- diese Zusage noch vor dem Jahr 2000 fortzuschrei- 
ben. Ziel ist dabei ein Reduktionspotential von 
mehr als auch unter Berücksichtigung geeigne- 
ter alternativer Kraftstoffe und Antriebe, 

- die Fortschritte bei der Kraftstoffeinsparung in 
regelmäßigen Berichten zu dokumentieren. 

Die Bundesregienmg wird die Verhandlungen in den 
EG zur weiteren Verminderung der Schadstoffe ein- 
schheßhch CO 2 fortsetzen. Bei einem solchen EG- 
weiten Vorgehen sollen auch etwaige Wettbewerbs - 
Verzerrungen zu Lasten der deutschen Automobil- 
industrie vermieden werden. 

EU -Regelungen zur Schadstoffreduzierung bei 
Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen 

Nachdem in der 12. Wahlperiode erhebhche Fort- 
schritte bei der Begrenzung des Schadstoffausstoßes 
von Kraftfahrzeugmotoren erzielt werden konnten, 
setzte sich dieser positive Trend auch in der 
13. Wahlperiode fort. 

Auf der Grundlage der EG-Richtiinie 91/441/EWG 
über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft 
durch Emissionen von Kraftfahrzeugen, die für aUe in 
den Mitghedstaaten ab 1. Januar 1993 erstmals in 
den Verkehr kommenden Pkw (bis zu 6 Plätzen und 
bis zu 2,5 t zul. Gesamtmasse) neue Schadstoffemis- 
sionsgrenzwerte auf der Basis der Neuen Euro- 
päischen Fahrzyklen (NEFZ) vorschreibt, wurde die 
Neunzehnte Verordnung zur Ändenmg der Straßen- 
verkehrs-Zulassimgs-Ordnung vom 21. Dezember 
1992 (BGBl. I S. 2397) erlassen. 

Diese neuen Schadstoffgrenzwerte erfordern in der 
Praxis den Einsatz der Katalysatortechnik mit Lamb- 
da-Regelung in Pkw mit Ottomotor. Mit der EG- 
Richtiinie 91/441/EWG wurden auch Vorschriften 
über die Verdunstungsemissionen und die Dauer- 
haltbarkeit von emissionsmindemden Fahrzeugkom- 
ponenten sowie strengere Minderungsvorschriften 
für Partikelemissionen von Fahrzeugen, die mit Die- 
selmotoren ausgerüstet sind, eingeführt. 

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, bei der Be- 
grenzung von Schadstoffemissionen in Deutschland 
und Europa künftig neben einer weiteren stufenwei- 
sen Verschärfung der Schadstoff grenzwerte vor allem 
höhere Anforderungen an die Dauerhaltbarkeit der 
eroissionsmindemden Bauteile imd damit an die Ein- 
haltung niedriger Emissionswerte während der ge- 
samten Lebensdauer des Fahrzeuges durchzusetzen. 

Mit der EG-RichÜinie 92/55/EWG des Rates vom 
22. Juni 1992 zur Änderung der EG-Richthnie 
77/143/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitghedstaaten über die technische Überwa- 
chung der Kraftfahrzeuge und Krafttahrzeuganhän- 
ger (Auspuffgase) (ABI. EG Nr. L 225 S. 68) wurden 
hierzu weitere Grundlagen geschaffen. Diese EG- 
RichÜinie 92/55/EWG wurde mit der Verordnung zur 
Änderung straßenverkehrsrechthcher Vorschriften 
und der Eichordnung vom 19. November 1992 
(BGBl. I S. 1931) in das nationale Recht übemom- 
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men. Darin wird das Verfahren zur Durchführung der 
Abgasuntersuchung von im Verkehr befindlichen 
Kraftfahrzeugen erstmals EU- weit geregelt, unter an- 
derem auch die Einbeziehung von Fahrzeugen mit 
Dieselmotoren in die Abgasuntersuchung sowie die 
Durchführung einer Abgasuntersuchung bei Fahr- 
zeugen mit einem geregelten Katalysator. Mit dieser 
Neuregelung wurden erstmals auch Nutzfahrzeuge 
einbezogen. 

Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge, die zur 
Beförderung von mehr als sechs Insassen ausgelegt 
sind oder deren Höchstmasse mehr als 2 500 kg 
beträgt, wurden unter Beachtimg der spezifischen 
Bedingungen dieser Fahrzeuge durch die Richtlinie 
93/59/EWG ebenfalls strengeren Normen unter- 
worfen. 

Die EG-Richtlinie 93/59/EWG wurde durch die 
Einundzwanzigste Verordnung zur Änderung der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 23. März 
1994 (BGBl. I S. 618) in das nationale Recht übernom- 
men. Sie trat zum 1. Oktober 1993 für die Zulassung 
neuer Fahrzeugtypen und zum 1. Oktober 1994 für 
alle neu in den Verkehr kommenden leichten Nutz- 
fahrzeuge in Kraft. 

Eine weitere Grenzwertstufe (Euro II) für Pkw auf der 
Basis des NEFZ wurde mit der EG-Richtlinie 94/12/ 
EWG vom 23. März 1994, (ABI. EG Nr. L 100 S. 42) 
für Typgenehmigungen ab dem 1. Januar 1996 und 
für Neuzulassungen ab dem 1. Januar 1997 verbind- 
Üch vorgeschrieben (siehe Tabelle 3). 

Sie sieht bei Benzinmotoren eine Minderung gegen- 
über der ersten Stufe der für die Ozonbildung verant- 
worthchen Kohlenwasserstoffe und Stickoxide um 
56 % und bei Dieselmotoren für die Rußpartikel um 
ebenfalls 56 % vor. 

Diese Richtlinie winde mit der Neunzehnten Verord- 
nung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vor- 
schriften vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3127) in 
das nationale Recht übernommen. 

Die Vorschriften für die Messung des Kraftstoffver- 
brauchs von Kraftfahrzeugen wurden durch die EG- 
Richtlinie 93/116/EWG (ABI. EG Nr. L 329 S. 40) zur 
Anpassung der Richtlinie 80/1268/EG aktuaüsiert 
und durch die Einundzwanzigste Verordnung zur 
Änderung straßenverkehrsrechthcher Vorschriften 
vom 23. März 1994 (BGBl I S. 618) übernommen. Die 
wesentliche Änderung besteht darin, daß die CO 2 - 
Emissionen von Pkw jetzt ebenso wie die Schadstoff- 
emissionen im Neuen Europäischen Fahrzyklus 
gemessen werden. Aus den gemessenen C02-Emis- 
sionen wird der spezifische Kraftstoffverbrauch 
errechnet. Im Vergleich nüt der früheren Methode 
(Messung im Stadtzyklus sowie bei 90 km/h und 
120 km/h) ergeben sich praxisnähere Resultate. Neu 
ist auch die Angabe der C02-Emission in g/km 
zusätzüch zum Verbrauchswert in 1/100 km, auf die 
der Kunde beim Kauf aufmerksam gemacht wird. 

EU-Regelungen zur Schadstoffreduzierung 
bei Nutzfahrzeugen 

Mit der EG-Richtlinie 91/542/EWG des Rates vom 
1. Oktober 1991 zur Änderung der Richtiinie 88/77/ 


EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgüedstaaten über Maßnahmen gegen die Emis- 
sion gasförmiger Schadstoffe aus Dieselmotoren zum 
Antrieb von Fahrzeugen (ABI. EG Nr. L 295 S. 1) 
wurde erstmals eine Fortschreibung der Abgasgrenz- 
werte für Dieselmotoren vorgenommen. 

Sie enthält zwei Grenzwertstufen, die ab 1992/1993 
(Euro I) und 1995/96 (Euro II) wirksam wurden. 

Die EG-Richtlinie 91/542/EWG wurde mit der 19. Ver- 
ordnung zur Änderung der StVZO vom 21. Dezem- 
ber 1992 (BGBl. I S. 2397) in nationales Recht über- 
nommen. 

ECE-Regelung Nr. 40.01 zur Schadstoffreduzierung 
bei Motorrädern 

Die ECE-Regelung Nr. 40 enthält „Einheitliche Vor- 
schriften für die Genehmigung der Motorräder 
(Krafträder) hinsichtlich der Emission luftverunreini- 
gender Gase aus Motoren mit Fremdzündungen". 

Sie dient als Grundlage für die Erteüung einer Zulas- 
sung zum Straßenverkehr. 

Eine Fortschreibung und Verschärfung der Emissi- 
onswerte um 20 % erfolgte mit der ECE-Regelung 
R40.01 im Jahr 1987. 

Sie wurde durch die Achtzehnte Verordnung zur Än- 
derung der straßenverkehrsrechtiichen Vorschriften 
vom 20. Juni 1994 (BGBl. I S. 1291) nüt Anwendung 
ab 1. Juli 1994 als nationale Zulassungsvorausset- 
zung verbindlich vorgeschrieben. 

Ziel der Bundesregierung ist es, gemeinsam mit den 
Mitgüedstaaten der EU eine weitere Verschärfung 
der Abgasgrenzwerte durchzusetzen. Entsprechende 
Vorschläge der Bundesrepublik Deutschland wurden 
in die Arbeitsgrenüen der EU eingebracht und wur- 
den in einem Richtlinien-Entwurf der Komnüssion 
auf genommen. Dieser Entwurf wird derzeit von den 
europäischen Gremien beraten. 

Mobile Maschinen 

Im Jahr 1993 richtete die Bundesregierung gemein- 
sam mit der Regierung des Vereinigten Königreiches, 
den Niederlanden und Dänemark ein Memorandum 
an die EU-Kommission, in dem die Begrenzung der 
Schadstoffemissionen von mobilen Maschinen und 
Geräten, die darin in zwei Gruppen eingeteüt sind, 
nüt konkreten ZielvorsteUungen gefordert wurde. 

Von der EU-Kommission wurde daraufhin 1995 ein 
Richtlinienentwurf für mobüe Maschinen vorgelegt, 
der Regelungen für Baumaschinen auf der Grund- 
lage der Testzyklen der ISO 8178 beinhaltet. 

Das Bundesmirüsterium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit erarbeitet eme entsprechende 
Verordnung für die Begrenzung der Abgas- und Ge- 
räuschenüssionen von Sportbooten. 

ICAO-Regelungen zur 

Schadstoffemissionsreduzierung von Flugzeugen 

Die ICAO hat in ihrer Konvention über die zivüe Luft- 
fahrt im Annex 16, Volume II, Grenzwerte für Schad- 
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Stoffemissionen festgeschrieben. Eine erste Grenz- 
wertfestlegung für die Schadstoffe HC (Kohlenwas- 
serstoffe), CO (Kohlenmonoxid), NOx (Stickoxide) 
und Ruß erfolgte 1981. 

Ausgehend von der Entwicklung des Luftverkehrs 
imd der Triebwerkstechnik wurde eine Fortschrei- 
bimg dieser Grenzwerte erforderlich. Diese Fort- 
schreibung erfolgte durch den Anhang 2 zum An- 
nex 16, Volume ü, durch Beschluß des Rates der 
ICAO vom 24. März 1993. Sie umfaßt eine Reduzie- 
rung der NOx-Emissionsgrenzwerte lun 20 %. Diese 
neuen Grenzwerte sind anzuwenden für Triebwerke, 
deren Prototypen vor dem 31. Dezember 1995 produ- 
ziert wurden bzw. für individuelle Triebwerke, die 
nach dem 31. Dezember 1999 hergesteUt werden. 

Aus der Sicht der Bundesregierung ist dieser erste 
Schritt zur Reduzierung des NOx- Grenzwertes je- 
doch nicht ausreichend. Sie ist deshalb mit ihrer 
Forschungsförderung bemüht, die Kenntnisse über 
die Schadstof f ent stehung, die Schadstoff Vermeidung 
imd die Auswirkungen auf die Atmosphäre zu vertie- 
fen, imi künftig eine weitere gezielte Absenkung vor- 
zusehen. Schwerpunkte bei der Atmosphärenfor- 
schung betreffen insbesondere die Wirkungen der 
Stickoxide der Luftfahrt auf den Ozonabbau sowie 
die Wirkung der Kondensstreifen auf das Klima. 

Ziel der Bimdesrepublik Deutschland ist es, zu ein- 
heithchen europäischen Abgasemissionsvorschriften 
für Flugzeuge zu kommen. Sie arbeitet dabei eng nüt 
den Mitghedstaaten der EU zusammen. 

2.3.2.1.2 Lärmemissionen 

Straßenverkehr 

Für die Bundesregierung haben bei der Verkehrs- 
lärmbekämpfimg Maßnahmen an der Quelle Vor- 
rang. Hierzu zählen vor allem 

- lärmmindemde technische Maßnahmen an Einzel- 
fahrzeugen, 

- Kontrolle von im Verkehr befindüchen Fahrzeu- 
gen, 

- Beeinflussung des Fahrverhaltens sowie 

- lärmmindemde Maßnahmen an Fahrbahnen. 

Die Ergebnisse von Forschungs- und Entwicklungs- 
vorhaben, die die Bundesregierung gefördert hat, 
zeigen hierzu Lösungsmöghchkeiten auf. Sie haben 
wesentlich dazu beigetragen, daß die EG -Grenz- 
werte für Kraftfahrzeuge aller Kategorien in den 
achtziger Jahren deutiich herabgesetzt werden 
konnten. 

Die Geräuschgrenzwerte für Kraftfahrzeuge nennt 
Tabelle 4. 

Im November 1992 wurde mit der Richtlinie 92/97/ 
EWG die derzeit letzte Absenkungsstufe der EG-Ge- 
räuschgrenzwerte für Pkw, Lkw und Omnibusse be- 
schlossen, die ab 1. Oktober 1995 für neue Fahrzeug- 
typen und ab 1. Oktober 1996 für alle neu in den Ver- 
kehr kommenden Fahrzeuge verbindüch wird. 


Gegenüber den bis dahin gültigen Grenzwerten er- 
geben sich Absenkungen für die Typprüf img je nach 
Kategorie und Leistungsklasse von 2 bis 5 dB (A). 
Serienfahrzeuge dürfen allerdings die ab 1996 gülti- 
gen Grenzwerte um maximal 1 dB (A) überschreiten. 

Erstmals werden zum selben Termin für Nutzfahr- 
zeuge auch die Dmckluftgeräusche begrenzt (Meß- 
verfahren und Geräuschgrenzwert wie bei An- 
lage XXI der StVZO). Darüber hinaus ist die Beschaf- 
fenheit der Prüfstrecke in Anlehnung an den Entwurf 
der ISO-Norm 10844 festgelegt. Die somit vorgese- 
hene verbindüche „ISO-Teststrecke" (ISO = Interna- 
tionale Standard Organisation) für Typprüfimgen 
führt zur Vermeidung von Meßfehlern und zur besse- 
ren weltweiten Vergleichbarkeit bei zugleich reah- 
tätsnahen Prüfbedingungen. 

Für Motorräder wurden in den 80er Jahren veränder- 
te EG -Geräuschgrenzwerte im Oktober 1988 in zwei 
Stufen eingeführt. Neben herabgesetzten Geräusch- 
grenzwerten wurden das Meßverfahren verändert 
sowie die Anzahl der Hubraumklassen verringert 
(Tabelle 4). Die Veränderungen des Meßverfahrens 
wirken sich je nach Hubraum bei Motorrädern (Ta- 
belle 4) verschärfend (175 bis 350 cm^) bzw. erleich- 
ternd (mehr als 350 cm^) aus, wobei die Bandbreite 
der meßverfahrensbedingten Veränderung mit ca. 
1 bis 3 dB(A) abgeschätzt werden kann. Die Ge- 
räuschgrenzwerte für Mofas (70 dB[A]) und Mopeds/ 
Mokicks (72 dB[A]) sind derzeit noch national fest- 
gelegt. Sie wurden in den letzten 20 Jahren nicht 
nennenswert herabgesetzt. Ziel der Bundesregierung 
ist es, gemeinsam mit den Mitghedsländem der EU 
eine weitere Verschärfung der Emissionsgrenzwerte 
durchzusetzen. 

Minderung der ReUen-Fahrbahn-Geräusche 

Die bisherigen Absenkungen der Grenzwerte für das 
Fahrgeräusch von Kraftfahrzeugen haben vor allem 
zu Minderungen des Antriebsgeräusches geführt. 
Damit gewinnt das Reifen-ZFahrbahngeräusch zu- 
nehmend an Bedeutung. Der Verkehrslärm kann 
deshalb nur dann weiterhin spürbar mit verbesserter 
Technik gemindert werden, wenn auch wirksame 
Maßnahmen gegen diese Geräuschquelle umgesetzt 
werden. Die Bundesregierung hat deshalb Maßnah- 
men eingeleitet, die zur Entwicklung leiserer Reifen 
und leiserer Fahrbahnen führen und arbeitet im Rah- 
men der EU an einer europaweiten Vorschrift nüt. 

Schienenfahrzeuge 

Lärm ist das gravierendste Umweltproblem des 
Schienenverkehrs. Er hat den höchsten Anteü an den 
geschätzten externen Kosten und ist die wesentiiche 
Ursache für Beschwerden gegen den Schienenver- 
kehr. 

Es ist das Ziel der Bundesregierung, mehr Verkehrs - 
leistimgen von der Straße imd dem Luftraum auf die 
Schiene zu verlagern. 

Bei gleicher Bezugsgeschwindigkeit sind die nüt 
Radabsorbem und Scheibenbremsen ausgerüsteten 
Hochgeschwindigkeitszüge (ICE) die leisesten Fahr- 
zeuge. Die Verwendung dieser Kompomenten stellt 
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die wirksamste Maßnahme zur Reduzierung der Rad- 
Schienen-Geräusche dar, die bei Geschwindigkeiten 
bis ca. 250 km/h dominieren. 

Güterzüge, die im wesentlichen die nächtliche Lärm- 
belastung bestimmen, können deutlich leiser ge- 
macht werden, wobei vor allem akustische Verbesse- 
rungen am Fahrwerk (Absorber, SchaUoptimierung) 
auch bei Altfahrzeugen möghch sind. Die größten 
Lärmminderungen können bei Güterwagen durch 
Veränderungen der Bremsanlage erreicht werden, 
z. B. durch den Einsatz von Kunststoff bremsklötzen 
an Stelle der derzeit verwendeten Graugußbrems- 
klötze oder durch den Einsatz von Scheibenbremsen. 
Letzteres ist allerdings mit deutlich höheren Kosten 
verbunden. 

Die Bundesregierung hat am Beispiel der TATRA- 
Straßenbahnen in den neuen Bimdesländem auch 
bei Schienenfahrzeugen des öffentlichen Personen- 
nahverkehrs die Wirksamkeit nachträghcher Lärm- 
schutzmaßnahmen (verbesserte Federung, Schall- 
schürzen vor den Rädern etc.) zeigen können. 

Lärmbekämpfungspolitik in der Europäischen Union 

- Emissionsbegrenzung 

Wichtige Regelungen der EG zur Lärmbekämpfung 
an den Quellen, die auch der Vermeidung von Han- 
delshemmnissen dienen, sind im Berichtszeitraiun 
fortentwickelt worden. 

- Kraftfahrzeuge 

Am 10. November 1992 hat der Rat der Europäischen 
Gemeinschaften mit der EG-Richtlinie 92/97/EWG 
eine weitere Verschärfung der Geräuschgrenzwerte 
für Pkw, Lkw und Onmibusse beschlossen, die am 
1. Oktober 1995 für neue Fahrzeugtypen imd ab 
1. Oktober 1996 für alle erstmals zugelassenen Fahr- 
zeuge gilt. Die Umsetzung dieser Richtlinie in natio- 
nales Recht ist durch die 20. Verordnung zur Durch- 
führung der StVZO vom 21. Oktober 1993 erfolgt. 

Darüber hinaus befaßt sich die EU-Kommission z. Z. 
mit einer generellen Beschränkung des Reifen-Fahr- 
bahn-Geräusches. Eine Expertengruppe der Kom- 
mission hat Vorschläge für ein Meßverfahren ent- 
wickelt und Basisdaten für die Festlegung von Ge- 
räuschanforderungen an Reifen gesammelt. 

Auf der Basis dieser Arbeiten soll ein Vorschlag für 
eine Richtlinie zur Begrenzung des Reifen-Fahrbahn- 
Geräusches bei höheren Geschwindigkeiten vorge- 
legt werden. 

- Krafträder 

Am 31. Oktober 1993 hat die Komnüssion der Euro- 
päischen Gemeinschaften mit dem Ratsdokument 
10904/93 einen Vorschlag zur weiteren Fortschrei- 
bung der Geräuschgrenzwerte für zweirädrige und 
dreirädrige Kraftfahrzeuge vorgelegt. Dieser Vor- 
schlag steht im Zusanunenhang mit dem Betriebser- 
laubnisverfahren für die gesamte Fahrzeugkategorie, 
das Gegenstand der EG-RichÜinie 92/61/EWG des 
Rates vom 30. Juni 1992 (Rahmenrichtlinie) ist. 


- Luftverkehr 

Der Rat der EG hat am 2. März 1992 eine EG-Richt- 
linie (92/14/EWG) zur Einschränkung des Betriebs 
von Flugzeugen des Teils II Kapitel 2 Band I des An- 
hangs 16 zum Luftfahrtabkommen der ICAO erlas- 
sen. Nach dieser Richtlinie sind die lauten Kapitel-2- 
Flugzeuge im Zeitraum vom 1. Apiil 1995 bis zum 
31. März 2002 EU-weit auszumustem. Das bedeutet, 
daß ab dem 1. April 2002 in den EU-Mitgliedstaaten 
nur noch zivile UnterschaUstrahlflugzeuge verkehren 
dürfen, die die strengeren Lärmgrenzwerte des 
ICAO- Anhangs 16, Band I, Kapitel 3 einhalten. Die 
Richtlinie ist mit der 9. Verordnung zur Änderung der 
Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) vom 28. März 1995 
(BGBL I S. 391) durch eine entsprechende Neurege- 
lung von § 1 1 c der LuftVO in deutsches Recht umge- 
setzt worden. Die Bundesregierung ist mit ihrem 
Luftfahrtforschungsprogramm bemüht, die Lärm- 
emission von Flugzeugen über Technologieentwick- 
lung weiter zu reduzieren. 

2.3.2.2 Maßnahmen an Kraftstoffen 
und Betankungsanlagen 

Veränderte Kraftstoffzusammensetzungen wirken 
sich sowohl auf die Betankungsemissionen inklusive 
Kraftstofflagerung und -transport als auch auf die 
motorischen Emissionen aus. 

2.3.2.2.1 Kraftstoffe 

Der motorisierte Verkehr trägt in erheblichem Maße 
zur Luftbelastung bei. Dies güt sowohl für die als 
Ozonvorläufersubstanzen zählenden leichtflüchtigen 
organischen Verbindungen (NMVOC) und Stick- 
stoffoxide (NOx) als auch für die als krebserzeugend 
eingestuften Stoffe Benzol und Rußpartikel. In der 
Bundesrepubhk Deutschland betrug im Jahre 1990 
der Anteil des Verkehrs an den Emissionen für NOx 
rd. 56%, für NMVOC rd. 47% und an Benzol- und 
Diesehußpartikelemissionen sogar über 90 %. 

Aus Gründen des Umwelt- und Gesundheitsschutzes 
müssen die Emissionen in den nächsten Jahren wei- 
ter deutlich gemindert werden. Hierzu stehen künftig 
neben fahrzeugtechnischen und verkehrsbeschrän- 
kenden Maßnahmen der verstärkte Einsatz enüs- 
sionsärmerer Kraftstoffe im Mittelpunkt. Kraftstoffbe- 
zogene Maßnahmen wie veränderte Otto- oder Die- 
selkraftstoffe wirken umgehend für die gesamte 
Kraftfahrzeugflotte . 

Auf dem Kraftstoff Sektor wurden in den letzten Jah- 
ren folgende Regelungen der EG -Kommission der 
EU umgesetzt bzw. nationale Vorschriften erlassen: 

Zweite Änderung zur Verordnung 
über Schwefelgehalt von leichtem Heizöl 
und Dieselkraftstoff (3. BImSchV) 

Mit der Änderung der 3. BImSchV vom 26. Sep- 
tember 1994 wurde die Einführung von schwefel- 
armem Dieselkraftstoff beschlossen. Die Verordnung 
schreibt die Herabsetzung des Schwefelgehaltes im 
Dieselkraftstoff auf maximal 0,05 Gewichtsprozent 
zum 1. Oktober 1996 verbindlich vor. Durch diese 
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Verordnung wird die auf deutsche Initiative verab- 
schiedete EU-Gasölrichtlinie vom 23. März 1993 um- 
gesetzt. Die Rußemissionen im Straßenverkehr kön- 
nen allein durch diese Maßnahme um bis zu 15 Pro- 
zent reduziert werden. Die deutsche Mineralölindu- 
strie hat bereits zum Herbst 1995 schwefelarmen 
Dieselkraftstoff eingeführt. 

Verordnung über die Beschaffenheit und die 
Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstoffen 
(10. BImSchV) 

Mit der Verordnung über die Beschaffenheit und die 
Auszeichnung der Quahtäten von Kraftstoffen vom 
13. Dezember 1993 müssen alle Kraftstoffe vom Otto- 
kraftstoff über Diesel bis zum Flüssiggas fest definier- 
ten Mindestanforderungen genügen. Bisher galten 
solche Quahtätsanforderungen nur für Ottokraftstof- 
fe, Die Qualitätsanforderungen entsprechen den im 
Mai 1993 festgelegten europäischen EN-Normen, de- 
ren deutsche Ausgaben (DIN EN) mit der Kraftstoff- 
qualitätsverordnung in die deutsche Gesetzgebung 
einfheßen. Gleichzeitig wurden durch die Definition 
des „schwefelarmen Dieselkraftstoffs" die Vorausset- 
zungen geschaffen, durch eine geeignete Auszeich- 
mmg das Angebot von schwefelarmem Dieselkraft- 
stoff noch vor der EG-weiten Einführung am 1. Okto- 
ber 1996 werbewirksam herauszuheben. 

Zur einheitlichen Durchführung der Verordnung hat 
die Bundesregierung am 13. Januar 1994 eine Allge- 
meine Verwaltungsvorschrift verabschiedet. Diese 
Verwaltungsvorschrift legt die Prüfkriterien fest, die 
den bundeseinheitlichen Vollzug der neuen Kraft- 
stoffqualitätsverordnung durch die Länder gewähr- 
leisten. 

Verordnung über Chlor- und Bromverbindungen 
als Kraftstoffzusatz (19. BImSchV) 

Der Erlaß dieser Verordnung vom 17. Januar 1992, 
wonach Chlor- und Bromverbindungen (Scavenger) 
als Zusätze in Kraftstoffen für Kraftfahrzeuge zur 
Senkung der Dioxin- und Furanbelastung in der Luft 
verboten werden, wurde im 5. Immissionsschutzbe- 
richt auf Seite 87 bereits erörtert. 

Von den besonders umweltrelevanten Kraftstoffin- 
haltsstoffen sollen die Bleiverbindungen und das 
Benzol besonders herausgestellt werden. 

Durch Steuervorteile für bleifreie Kraftstoffe ist ein 
starker Absatzrückgang von bleihaltigem Kraftstoff 
eingetreten (siehe Abbildung/Tabelle 5). Im Mai 
1995 lag der Anteü bleifreier Ottokraftstoffe bei 
94,25 %. Damit wird die Lagerung und die Verteilung 
bleihaltigen Kraftstoffes in Zukxinft unwirtschaftlich. 

Mit der Werbimg für benzolarmes Super-plus -Benzin 
(98 Oktan) und dem Angebot von Ventilschutzadditi- 
ven zur Nutzung von bleifreiem Kraftstoff anstelle 
verbleiten Kraftstoffes ist in Kürze mit einer vollstän- 
digen Marktverdrängung von verbleitem Kraftstoff 
zu rechnen. 

Um eine Senkung der Benzolbelastung zu erreichen, 
sind noch umfangreiche Maßnahmen notwendig. 
Während sich Benzolemissionen aus dem industriel- 
len Bereich in den letzten Jahren aufgrund der in der 


TA Luft festgelegten Anforderungen bei Altanlagen 
um etwa 30 % seit Ende der 80er Jahre verringert ha- 
ben, sind die verkehrsbedingten Benzolemissionen 
weiter in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. 

Der Kraftfahrzeugverkehr ist mit ca. 90% der Ge- 
samtemissionen der wesentlichste Benzolemittent. 
Dabei treten in BaUimgsräumen die höchsten Bela- 
stungen in Straßenschluchten auf. 

Für Ottokraftstoffe haben Untersuchungen gezeigt, 
daß verminderte Benzol-, Aromaten- und Schwefel- 
gehalte sowie die Verringerung der Siedecharakte- 
ristik T90 und des Dampfdruckes RVP zu deutlich ge- 
ringen Emissionen an Kohlenwasserstoffen, Kohlen- 
monoxid und Benzol, in geringerem Maße an Stick- 
oxiden, führen. 

Als Minderungsmöglichkeit in diesem Bereich 
kommt insbesondere die Senkung des Benzol- und 
Aromatengehaltes in Ottokraftstoffen in Betracht. 
Die Bundesregierung drängt daher in der EU auf 
die Herabsetzung des Benzolgehaltes auf maximal 
1 Vol.-% bei gleichzeitiger Begrenzung des Aroma- 
tengehaltes auf 30 Vol.-%. Als erster Schritt für die 
Herabsetzung des Benzolgehalts in Ottokraftstoffen 
wird seit Herbst 1995 die Kraftstoffsorte „Super Plus" 
nüt einem Benzolgehalt von unter 1 VoL-% ungebe- 
ten . Für die beschleunigte Markteinführung von ben- 
zolarmem Benzin prüft die Bundesregierung eine 
entsprechende steuerliche Förderung. 

Darüber hinaus kommt es zur Mindenmg der Enüs- 
sion von Benzol im Zusammenhang mit der Um- 
setzxmg von enüssionsbegrenzenden Anfordenmgen 
der TA Luft bei Lagerung, Umschlag imd Transport 
von Ottokraftstoffen bei genehmigxmgsbedürfti- 
gen Anlagen sowie der Umsetzung der 20. und 
21. BImSchV bei nicht genehmigungsbedürftigen 
Anlagen (siehe Abschnitt 2. 3. 2. 2. 2). 

2.3.2.2.2 Betankungsemissionen 

Zur Minderung der Kohlenwasserstoffemissionen 
von Ottokraftstoff bei der Lagerung, dem Transport 
und der Betankung sind zwei nationale Verordnun- 
gen erlassen worden, die sich in der Umsetzung be- 
finden. 

Verordnung zur Umfüllung und Lagerung 
von Ottokraftstoffen (20. BImSchV) 

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung im Oktober 
1992 werden Emissionen im Bereich der nicht geneh- 
nügungsbedürftigen Anlagen vermindert. Dies um- 
faßt Tankläger unter 5 000 t Lagerkapazität, Kessel- 
wagen der Eisenbahn, Tankmotorschiffe, Tanklast- 
wagen und TanksteUenvorratsbehälter. 

Prinzip der Emissionsminderung ist die Gaspende- 
limg, d. h. die beim Befüllen von Behältern verdräng- 
ten Dämpfe werden gesammelt imd in Dämpfe- 
rückgewinnungsanlagen verflüssigt bzw. verwertet. 
Durch das konsequente Gaspendeln in einem nahe- 
zu geschlossenen System wurden die Emissionen aus 
diesem Bereich, verglichen mit dem unkontrollierten 
Zustand, zwischen 1992 und 1995 auf ca. 15 % redu- 
ziert. 


30 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Drucksache 13/4825 


In den Dämpferückgewinnungsanlagen werden die 
mit Kohlenwasserstoffen angereicherten Dämpfe zu 
über 99,9 % verwertet und größtenteils dem Kraft- 
stoff wieder zugeführt. Durch meist zweistufige 
Rückgewinnungsverfahren wird die Abluft der An- 
lagen so weit gereinigt, daß die Emissionsgrenz- 
werte der TA Luft Nr. 3.1.7 eingehalten werden 
(150 mg/m^ Kohlenwasserstoffe, 5 mg/m^ Benzol). 

Zu dieser Verordnung wurde auch im 5. Immissions - 
schutzbericht (Seite 75) berichtet. 

Richtlinie (94/ 63 /EG) 

Zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organi- 
scher Verbindungen (VOC-Emissionen) bei der La- 
gerung von Ottokraftstoffen imd seiner Verteilung, 
von den Aushefenmgslagem bis zu den Tankstel- 
len, wurde am 20. Dezember 1994 die EG -Richtlinie 
94/63/EG erlassen („Stage I" -Richtlinie). Die zentra- 
len Bestimmungen werden mit der TA Luft und der 

20. BImSchV sowie vorgezogenen freiwilligen Maß- 
nahmen der Unternehmen bereits weitgehend ange- 
wendet. 

Verordnung zur Betankung von Kraftfahrzeugen 
(21, BImSchV) 

Am 1. Januar 1993 trat die Verordnung zur Begren- 
zvmg der Kohlenwasserstoffemissionen beim Betan- 
ken von Kraftfahrzeugen in Kraft. Über 75 % der bei 
der Fahrzeugbetankrmg entstehenden Benziudämpfe 
werden mit dem sogenannten Säugrüssel in die unter- 
irdischen Lagertahks zmtickgeführt vmd gespeichert. 
Die gesammelten Dämpfe werden den Dämpferück- 
gewinmmgsanlagen zugeführt. Bei einem Absatz 
von über 30 Mio. t Ottokraftstoff jährlich werden 
schon heute mehr als 50 % der vor Inkrafttreten der 

21. BImSchV entstehenden Dämpfe gemindert (d. h. 
Emissionen in 1995 23 000 t verglichen zu 51 815 t 
in 1992). 

Auch zu dieser Verordnimg wurde bereits im 5. Im- 
missionsschutzbericht (Seite 75) berichtet. 

2.3.2.3 Fahrweg 

Straßen 

Neben der Entwicklung von Vorschriften zur Begren- 
zung der Reifengeräusche fördert die Bvmdesregie- 
rung auch die Entwicklvmg leiserer Fahrbahnen. In 
einem Großversuch wurde zunächst das Läimminde- 
rungspotential von offenporigen Asphaltdeckschich- 
ten untersucht. Danach sind mit relativ feinkörnigen 
und hohlraumreichen offenporigen Deckschichten 
Lärmmindenmgen von bis zu 5 dB(A) auf Außerorts - 
strecken gegenüber Standard-Fahrbahndecken zu 
erreichen, bei allerdings beschränkter bautechni- 
scher Nutzvmgsdauer. z. Z. werden konventionelle 
geschlossene Deckschichten optimiert. In einem 
Großversuch sollen die Gesetzmäßigkeiten der Lärm- 
erzeugung des Reifens auf der Fahrbahn weiter ana- 
lysiert werden, um durch gezielte Verbesserung 
der Fahrbahnbeläge das Reifen-Fahrbahn-Geräusch 
weiter zu vermindern. 


Schienen 

Die Geräuschemissionen des Schienenverkehrs hän- 
gen sehr stark vom Zustand der Schienen ab. Bei re- 
präsentativen Messvmgen der Deutschen Bahn AG 
auf ca. 3 000 km ihres Netzes lagen auf etwa 22 % da- 
von die Emissionspegel um 5 dB(A) vmd mehr über 
denen eines durchschnittlich gepflegten Gleises. 
Selbst wenn man die extremen Meßwerte (2,1 % der 
gemessenen Pegelwerte) nicht berücksichtigt, betra- 
gen die Pegelvmterschiede bis zu 23 dB(A). Durch die 
Herstellung vmd Erhaltung eines guten Gleiszustan- 
des mittels regelmäßigen Schienenschleifens lassen 
sich erhebliche Lärmminderungen erzielen. 

Lärmvorsorge und Lärmsanierung an Straßen 
und Schienenwegen 

Der Bvmd hat im Zeitraum 1990 bis 1993 für Lärm- 
schutzmaßnahmen im Rahmen der Lärmvorsorge 
und der Lärmsanienmg an Bunde sfemstraßen in der 
Baulast des Bundes nmd 1 500 Mio, DM ausgegeben. 
Dabei wurden sowohl aktive als auch passive Maß- 
nahmen durchgeführt. 

Unter die aktiven Lärmschutzmaßnahmen fallen ins- 
besondere 

- Lärmschutzwälle, 

- Lärmschutzwände, 

- Einschnitts- und Troglagen, 

- Teü- und Vollabdeckungen (Tunnel), 

- Lärmmindemde Fahrbahnbeläge. 

Unter die passiven Lärmschutzmaßnahmen fallen: 

- Lärmschutzfenster, 

- Verstärkungen an den Außenwänden, Außentüren 
und Dächern von Gebäuden. 

Vielfach bietet sich auch die Kombination verschie- 
dener Schutzmaßnahmen an. 

Die Ausgaben für den Lärmschutz an bestehenden 
Bundesfemstraßen (Lärmsanierung) werden im Bun- 
deshaushalt gesondert ausgewiesen. Die Ausgaben, 
die jährhch für den Lärmschutz beim Neubau und 
Änderung von Bundesfemstraßen (Lärmvorsorge) 
anfallen, sind Bestandteil der Baukosten und werden 
seit 1979 von den Straßenbauverwaltungen der Län- 
der auf Wimsch des Bundesministers für Verkehr ge- 
sondert ermittelt. Der Bund hat von 1990 bis 1993 ins- 
gesamt 1183 Mio. DM für die Lärmvorsorge und 
334 Mio. DM für die Lärmsarüerung an Bundesfem- 
straßen zur Verfügvmg gestellt. 

Für die Lärmvorsorge an den Neubaustrecken Han- 
nover-Würzburg vmd Mannheim-Stuttgart werden 
Mittel von ca. 250 Mio. DM aufgewendet. 

An Schienenwegen fördert die Bvmdesregiemng die 
Entwicklung einer speziellen Form von Lärmschutz- 
wänden, die - zur Abschirmung des Rad-Schienen- 
Geräusches - in unmittelbarer Nähe der Gleise auf- 
gestellt werden und deutlich niedriger als konven- 
tionelle Lärmschutzwände sind. Gegenüber hohen 
Schallschutzwänden haben sie den Vorteil, daß sie 
das Landschaftsbüd weniger beeinträchtigen, leich- 
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ter aufzustellen sind und geringere Investitions- 
kosten verursachen. 

Der Einsatz solcher niedrigen Schallschutzwände 
wurde im Bereich der Deutschen Bahn zunächst an 
eingleisigen Strecken untersucht. Bei Zuggeschwin- 
digkeiten von ca. 100 km/h ergaben sich Verringe- 
rungen der mittleren Vorbeifahrtpegel von 5 dB(A) 
(Güterzüge und scheibengebremste Personenzüge) 
bzw. bis 7 dB(A) (klotzgebremste Personenzüge). Die 
Wirkung der Wand konnte für Personenzüge noch 
um ca. 4 dB(A) durch auf setzbare Zusatzelemente 
verbessert werden. 

Seit November 1994 werden diese Untersuchimgen 
an einer zweigleisigen Bahnstrecke fortgesetzt. Da- 
bei wird vor allem die - erwartunsgemäß vermin- 
derte - Abschirmwirkimg einer niedrigen Lärm- 
schutzwand für das entferntere Gleis untersucht. 
Darüber hinaus soll diese Untersuchung weitere Er- 
kenntnisse zur praktischen Anwendbarkeit niedriger 
Lärmschutzwände Üefem, da aus Gründen der Eisen- 
bahnbetriebssicherheit und des Arbeitsschutzes ein 
bestimmter Sicherheitsraum am Gleis freibleiben 
muß. 

2.3.3 Nichttechnische Maßnahmen 

Auch in den letzten Jahren sind der Fahrzeugbe- 
stand und das Verkehrsaufkommen im Straßenver- 
kehr trotz konjunkturbedingter Einschnitte in den 
Jahren 1993 und 1994 sowohl im Personenverkehr 
als auch im Güterverkehr weiter gewachsen. Daher 
hat u. a. der verkehrsbedingte C02-Ausstoß trotz 
Verbrauchsminderungen der Einzelfahrzeuge bei 
wachsender Fahrleistung weiter zugenommen. 

Durch eine verbesserte Fahrzeugtechnik, insbeson- 
dere auf Grund des wachsenden Anteüs von Kataly- 
satorfahrzeugen, können erhebliche Emissionsmin- 
denmgen bei den anderen Schadstoffen erreicht wer- 
den. Technische Maßnahmen allein sind allerdings 
nicht ausreichend, um weitere Emissionsminderun- 
gen herbeizuführen. 

Die Bimdesregienmg verfolgt deshalb ein Bündel 
von preis-, investitions- und ordnungspolitischen so- 
wie untemehmensbezogenen Maßnahmen, Informa- 
tions- und Schulungsmaßnahmen, die sich gegensei- 
tig ergänzen: neben der Verkehrsverminderung die 
Verkehrsverlagenmg auf umweltschonendere Ver- 
kehrsträger, die Vernetzung der Verkehrsträger mit- 
einander zum Aufbau effizienter intermodaler Trans- 
portketten unter Einbringung arteigener Vorteile der 
Verkehrsträger. Weitere Maßnahmen wie der Aus- 
bau des kombinierten Verkehrs und der Einsatz von 
Telematiksystemen werden zu einer umweltschonen- 
den Gestaltimg des Verkehrs, vor allem des motori- 
sierten Straßenverkehrs, beitragen. 

2.3.3.1 Ökonomische Maßnahmen 

Die durch den Verkehr - und insbesondere den Stra- 
ßenverkehr - verursachten Kosten werden nach vor- 
liegenden Studien nur zum Teil durch die Verursa- 
cher getragen. Eine gezielte Strategie des kostenge- 
rechten Verkehrs ist daher ein unverzichtbarer Be- 
standteil umweltorientierter Verkehrspolitik. 


Innerhalb einer ökonomischen Strategie zur Minde- 
nmg der Umweltbelastung durch den Verkehr ste- 
hen zwei Ansätze zur Verfügrmg: a) die Intemahsie- 
nmg der Umweltkosten, b) der Einsatz ökonomischer 
Instrumente zur Erreichung definierter Umweltziele 
(Lenkimg). 

Die Internalisierungsstrategie zielt auf den „richti- 
gen" Preis, d. h. der Preis für Verkehrsdienstleistun- 
gen soll auch alle Umweltbelastungen, den Ge- und 
Verbrauch von Umweltgütem, beinhalten (Internali- 
sierung der externen Umweltkosten). Nach dieser 
Theorie ergibt sich dann ein geringerer, an der Um- 
weltverträghchkeit orientierter Konsum an Verkehrs- 
dienstleistimgen zu einem höheren Preis. Eine Um- 
setzung der Intemahsierungsstrategie ist jedoch inso- 
fern problematisch, als die Bewertung der externen 
Umweltkosten mit sehr großen Unsicherheiten be- 
haftet ist. So gibt es bis heute keinen Konsens über 
die Kostenansätze für einzelne Schäden. Grundsätz- 
licher ist jedoch das Problem, daß manche Schäden 
(z. B. Schäden durch Klimaveränderungen) erst in 
ferner Zukunft erkennbar werden und heute noch 
gar nicht in ihrem vollen Ausmaß erfaßbar und be- 
wertbar sowie einzelnen Sektoren nicht direkt zu- 
rechenbar sind. 

Im Gegensatz dazu begrenzt die Lenkungsstrategie 
die Menge an Verkehr (oder Kraftstoffverbrauch, 
Fahrleistrmgen, Fahrzeugen, Verkehrsanlagen etc.) 
aufgnmd von Zielvorgaben. Dabei soll die Errei- 
chung der Zielvorgabe über den Preis gesteuert 
werden. 

Die einzelnen ökonomischen Maßnahmen sind unab- 
hängig davon, ob eine Intemalisienmgs- oder Len- 
kungsstrategie vorgezogen wird. Jede Maßnahme 
hat ihren spezifischen Wirkungsschwerpunkt. Keine 
Maßnahme deckt alle Wirkungsbereiche ideal ab. 
WirtschafÜiche und soziale Randbedingungen müs- 
sen dabei berücksichtigt werden. 

Beispielsweise kann eine Erhöhimg der Mineralöl- 
steuer zur Forcienmg des Verkaufs kraftstoff sparen- 
der Fahrzeuge, aber auch zur Reduzienmg der Fahr- 
kilometer, d. h. der Fahrleistung, führen und ist ein 
geeignetes Instrument zur weiteren Senkung des 
C02-Ausstoßes. 

Auf Beschluß des Bundestages wurde zum 1. Januar 
1994 die Mineralölsteuer für Benzin und Dieselkraft- 
stoff erhöht. 



von 

auf 

Benzin verbleit 

0,92 DM/1 

1,08 DM/1 

Benzin imverbleit 

0,82 DMA 

0,98 DM/1 

Diesel 

0,55 DM/1 

0,62 DM/1 


Als Ausgleich für die geringere Anhebung der Mine- 
ralölsteuer beim Dieselkraftstoff wurde die Kfz- 
Steuer für Diesel-Pkw lun 7,50 DM/100 cm^ angeho- 
ben. Die durch die Anhebung der Mineralölsteuer 
entstehenden Steuermehreinnahmen sollen vor al- 
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lern der im Rahmen der Bahnreform notwendigen 
Entschuldimg der Bahn zugute kommen. Dcunit wird 
ein Beitrag zur Stärkimg der umweltfreundlichen 
Bahn geleistet. 1994 sank die Pkw-Fahrleistung ge- 
genüber 1993 um 2,3%, was zumindest teilweise als 
Folge der Mineralölst euererhöhung zu werten ist. 

Zur Reduzierung der Fahrleistungen können auch 
Straßenbenutzungsgebühren herangezogen werden. 
Um diesen Effekt zu erreichen, müssen sie fahr- 
leistungsabhängig erhoben werden (elektronisches 
Road Pricing) und Ausweichreaktionen auf nicht- 
bepreiste Straßen ausschließen. Eine Senkimg des 
Kraftstoffverbrauches oder der spezifischen Emissio- 
nen ist mit Straßengebühren im Prinzip ebenfalls 
möglich, allerdings in der Durchführung aufwendig, 
wenn sie kraftstoff- bzw. emissionsbezogen erhoben 
werden. 

Auch eine stärker emissionsbezogene Kfz-Steuer 
wirkt auf die Minderung der spezifischen Emissionen 
hin. 

Für Kraftfahrzeuge über 3,5 t zulässiges Gesamtge- 
wicht wurde die emissionsbezogene Kfz-Steuer ab 
1. April 1994 eingeführt. 

Nur auf lokaler Ebene wirken Parkgebühren. Sie 
können vor allem Bemühungen zur Verlagerung des 
Pkw -Verkehrs auf den öffentlichen Nahverkehr oder 
den Fußgänger- und Fahrradverkehr unterstützen. 
Zur Vermeidung unerwünschter Effekte, z. B. Verla- 
gerung zu anderen Zielen anstatt auf andere Ver- 
kehrsmittel oder Ersetzen des Berufsverkehrsauf- 
kommens durch Einkaufsverkehrsaufkommen, ist 
die Einbindimg der Parkraumbewirtschaftung in ein 
Plammgskonzept dringend geboten. 

Grundsätzhch ist eine weitgehend ökonomische Stra- 
tegie zur Reduzierung der verkehrhchen Umweltbe- 
lastungen denkbar. Sie wird sich in reiner Form je- 
doch nicht durchsetzen lassen. Ordnungspohtische 
Maßnahmen können die Effekte ökonomischer Maß- 
nahmen unterstützen. Gleichzeitig müssen Alternati- 
ven angeboten werden, z. B. durch die Verbesserung 
des öffentlichen Verkehrs, Insofern wird die ökono- 
mische Strategie in aller Regel eingebunden sein in 
ein ganzes Maßnahmenbündel. 

2.3.3.2 Planerische Maßnahmen 

In der Vergangenheit wurde die Verkehrsplanung 
häufig als isolierte Fachplammg betrieben, deren 
Aufgabe es war, für die gemäß der demographischen 
imd wirtschaftlichen Entwicklung prognostizierte 
Verkehrsnachfrage die entsprechende Infrastruktur 
bereitzustellen und den Verkehrsablauf im bestehen- 
den Netz zu verbessern. Die Wechselwirkungen der 
Verkehrsinfrastrukturplanung mit der Raum- und 
Siedlimgsplanung vor allem im Hinblick auf die Ent- 
stehimg neuer Verkehrsströme wurden nur wenig 
beachtet. Die Belange des Umwelt- imd Immissions- 
schutzes wurden erst in einem relativ späten Pla- 
nungsstadium berücksichtigt. Die Einführung der 
Umweltverträghchkeitsprüfimg u. a. bei der Planung 
neuer Verkehrswege hat zwar zu einer umweltscho- 
nenden Planung ün EinzelfaU beigetragen, die 
grundlegenden Probleme im Spanmmgsfeld zwi- 


schen Stadt- imd Raumplanung, Verkehrswegepla- 
nung sowie Umwelt- und Immissionsschutz werden 
hierdurch jedoch nicht gelöst. 

Auf der Konferenz der für Verkehr, Umwelt und 
Raumordnung zuständigen Minister und Senatoren 
der Länder und des Bundes am 5./6. Februar 1992 in 
Krickenbeck/Nettetal bestand daher Einvernehmen, 
daß die geforderte Trendänderung in der Verkehrs- 
pohtik nur durch eine integrierte Verkehrs-, Umwelt- 
und Raumordnungspolitik erreicht werden kann. In 
Arbeitskreisen der Länder unter Beteiligung des 
Bundes wird seither an der praktischen Umsetzung 
der Nettetaler Beschlüsse gearbeitet. 

Hierbei sieht die Bundesregierung eine der vordring- 
lichen Aufgaben zur Verringerung der verkehrhchen 
Emissionen und weiterer verkehrsbedingter Umwelt- 
belastungen in der Förderung einer verkehrsvermei- 
denden Siedlungsstruktur durch kompakte Sied- 
lungsbereiche mit maßvoUen Dichten und einer stär- 
keren Nutzungsmischung als eine wesenthche Vor- 
aussetzung für die Reduzierung von Verkehrslei- 
stung, insbesondere im motorisierten Individualver- 
kehr. 

Den vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Mo- 
bihtät, Verkehrsstruktur, Raumstruktur sowie Um- 
welt- und Naturschutz ist durch die Erarbeitung inte- 
grierter Konzepte, die die Raumordnung und Lan- 
desplanung, die regionale und lokale Siedlungsent- 
wicklung, die Bundesverkehrswegeplanung, die Ver- 
kehrsplanung der Länder und Gemeinden sowie die 
Umweltplanung einbeziehen müssen, Rechnung zu 
tragen. 

Durch eine abgestimmte Verkehrs-, Umwelt- und 
Raumentwicklungsplanimg ist auch Immissionsbela- 
stimgen durch Luft Schadstoffe vorzubeugen, die Ver- 
kehrsbeschränkungen nach § 40 BImSchG erfordern. 
Insgesamt ist das Potential zum Abbau von Lärm- 
und Luftbelastungen auszuschöpfen. Örtliche Lärm- 
minderungspläne und regionale Luftreinhaltepläne 
können in Verbindung mit integrierten Planimgen 
einen wichtigen Beitrag leisten. 

2.3.3.2.1 Verkehrsvermeidung durch Standortplanung 
und Siedlungsstrukturentwicklung 

Die verkehrhchen Wirkungen durch Standortent- 
scheidungen größerer Projekte mit hohem Verkehrs- 
aufkommen fanden in der Vergangenheit oft nicht 
die gebührende Berücksichtigung. 

Die Prüfimg der verkehrhchen Auswirkungen ist ün 
Rahmen der Bauleitplanung materieU Gegenstand 
des bauplanungsrechthchen Abwägungsprozesses. 
Bei der Standortwahl sohten vordringhch Standorte 
in Frage kommen, die gut in das Netz des Öffent- 
hchen Verkehrs eingebunden sind. 

In der städtebauhchen Praxis sohten Innenentwick- 
lung und Stadtemeuerung den Vorrang vor der In- 
anspruchnahme zusätzhcher Flächen im Außenbe- 
reich haben. 

Mit dem Flächennutzungs- und Bebauungsplan steht 
den Kommunen ein leistungsfähiges Instrument zur 
Beeinflussung von Siedlungsdichte und Nutzungs- 
mischung zur Verfügung. Die vorhandenen Spiel- 
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räume sollten von den Kommunen stärker genutzt 
werden. Bei der anstehenden Novellierung des Bau- 
gesetzbuches wird geprüft, ob gesetzhche Verbesse- 
rungen möghch sind. 

Die Ausweisung maßvoll verdichteter Baugebiete nüt 
gemischten Nutzrmgen, so wie sie in historisch ge- 
wachsenen Städten vorzufinden sind, wird z. B. da- 
durch erschwert, daß eine Ausweisung genüscht ge- 
nutzter Gebiete gegenüber dem reinen Wohngebiet 
im Bewußtsein der Bevölkenmg mit einem niedrige- 
ren Schutzniveau gegenüber Lärmimiiüssionen ver- 
bunden wird. Hierdurch leidet die Akzeptanz derarti- 
ger Gebiete bei den Entscheidungsträgem imd den 
Bürgern. Es ist deshalb zu prüfen, wie das allgemeine 
Wohngebiet, das bei hohem Schutzniveau eine Mi- 
schung von Wohnnutzung nüt verträghchem Gewer- 
be zuläßt, in seiner Bedeutung für die Planungspraxis 
gestärkt werden kann. 

Die Verdichtung der Bebauung wird u. a. durch hohe 
Anfordemngen in den Landesbauordnungen an die 
Zahl der zu errichtenden Pkw-Stellplätze erschwert, 
so daß die verbleibenden Freiflächen in hohem Maße 
durch Stellplätze in Anspmch genommen würden 
oder aber zu hohen Kosten Tiefgaragen oder Park- 
häuser gebaut werden müßten, was die Baukosten in 
die Höhe treibt. Die Bundesregierung beabsichtigt, 
bei der nächsten Novellierung dieser Rechtsnormen 
eine Umgestaltung mit dem Ziel der Verkehrsver- 
mindemng und -Vermeidung zu prüfen. 

Da das Angebot an Stehplätzen für Pkw einen erheb - 
heben Einfluß auf die Verkehrsentstehung und Ver- 
kehrmittelwahl hat, sind die Länder auf gef ordert, ih- 
re Landesbauordnungen im Hinbhck auf die gefor- 
derten Stehplätze für Bauvorhaben zu überprüfen. 
Die Bundesregienmg begrüßt, daß einige Länder in- 
zwischen die Anfordemngen an den Stehplatzbau 
gesenkt haben und die Verwendung von Ablösesum- 
men für Investitionen in öffenthehe Verkehrsmittel 
oder Fahrradabstehanlagen zulassen. 

2.3.3.2.2 Bundesverkehrswegeplanung 

Die dem Femstraßenverkehr zuzurechnenden Emis- 
sionen haben infolge der ahgemeinen Zunahme des 
Straßengüter- und -Personenverkehrs, insbesondere 
aber als Folge der Reaktiviemng der Ost-West-Ver- 
kehrsbeziehungen nach Wegfah der deutsch/deut- 
schen Grenze und der Öffnung Osteuropas sowie der 
zunehmenden Integration in den europäischen Bin- 
nenmarkt stark zugenommen. Ziel der Verkehrspoh- 
tik der Bunde sregiemng und damit Ihrer im Bundes- 
verkehrswegeplan 1992 (BVWP 92) sich niederschla- 
genden Verkehrsin vestitionspoütik ist, die Verkehrs - 
bedingten Umweltbelastungen zu reduzieren, um 
auch langfristig die für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland erforderhehe Mobihtät umweit- und 
sozialverträghch zu sichern. 

Mit dem BVWP 92 hat die Bundesregienmg entspre- 
chende Schritte eingeleitet und damit die Vorausset- 
zungen für eine umweltschonendere Bewältigung 
der zukünftigen Verkehrsnachfrage geschaffen: So 
wurden erstmals mehr Mittel für den Aus- und Neu- 
bau von Schienenwegen als für den Aus- und Neu- 
bau von Bundesfemstraßen vorgesehen, fand ver- 


stärkt die Vernetzung der Verkehrssysteme und die 
Verknüpfung der Verkehrsträger Berücksichtigrmg. 
Nim güt es, diese investitionspohtische Entscheidung 
entsprechend den Verkehrs-, umweit- und raumord- 
nungspohtischen Zielen sowie den gesamtwirtschaft- 
hchen Anfordemngen zu einem umweltgerechten 
Verkehrssystem umzusetzen. 

Neben einer Überprüfung der Wettbewerbsbedin- 
gxmgen der verschiedenen Verkehrsträger im Fern- 
verkehr nüt dem Ziel einer gerechten Aiüastung der 
verkehrsbedingten Umweltkosten hält es die Bun- 
desregiemng für vordringheh, die Bahn zu einem 
modernen und leistungsfähigen Verkehrsträger aus- 
zubauen, xim so die Voraussetzung für eine stärkere 
Verlagemng des Verkehrs von der Straße und der 
Luft auf die Schiene zu schaffen. Auch im Bereich 
der Wasserstraßen wird die Verlagemng eines maß- 
gebhehen Anteüs des Straßengüterverkehrs auf den 
mnweltfreundhchen Verkehrsträger Binnenschiffahrt 
angestrebt. Deshalb hält es die Bundesregierung für 
erforderheh, neben ordnungspohtischen Akzenten 
die wirtschafthehe Leistungsfähigkeit der Wasser- 
straßeninfrastmktur zu verbessern. Durch die Verga- 
be von Forschimgsvorhaben hat die Bundesregie- 
nmg begonnen, die Bewertungsverfahren, die in der 
Bundesverkehrswegeplammg der Bedarfsermittlung 
an Neu- und Ausbamnaßnahmen dienen, im Hin- 
bhck auf die Anfordenmgen des Umweltschutzes 
und der Raumordnung weiterzuentwickeln und hier- 
bei auch das Problem des induzierten Neuverkehrs 
mit einzubeziehen. 

Auch bei verkürzten Planungsverfahren muß sicher- 
gesteUt sein, daß die Belange des Natur- und Land- 
schaftsschutzes gewahrt bleiben. 

Die Bundesregiemng hält es für geboten, durch ge- 
eignete bauhche und organisatorische Maßnahmen 
auch die Immissionsbelastungen in denjenigen Orts- 
durchfahrten von Bundesstraßen zu verringern, die 
rücht durch Ortsumgehungen entlastet werden kön- 
nen. Mit den Empfehlungen für die Anlage von 
Hauptverkehrsstraßen (EAHV 93) wurde eine gute 
Voraussetzung geschaffen, hier Verbessemngen 
durch ortsverträghehe Geschwindigkeiten zu er- 
zielen. 

2.3.3.2.3 Städtische und regionale Verkehrsplanung 

Das stetig wachsende Verkehrsaufkommen vor allem 
im motorisierten Straßenverkehr hat in vielen Städ- 
ten und Ballungsräumen zu hohen Immissionsbela- 
stungen durch Lärm und Abgase geführt. Planungen 
und Maßnahmen zur Mindenmg verkehrsbedingter 
Emissionen und Imnüssionen müssen hier in umfas- 
sende Konzepte zur Verbessenmg des Wohnumfel- 
des, der Verkehrsverhältnisse sowie der städtischen 
Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur eingebettet wer- 
den. Für die Bewältiguiig des Verkehrs sind emis- 
sionsarme und flächensparende Verkehrsmittel und 
Fahrzeuge erforderheh, die stadt- und sozialverträg- 
hch sind. 

Stadtverkehr 

Zur Lösung der Probleme des irmerörthehen Ver- 
kehrs und zur Verringenmg verkehrsbedingter Um- 
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Weltbelastungen steht bereits heute den Städten ein 
breitgefächertes Instrumentarium zur Verfügung, 
von dem bislang noch zu wenig Gebrauch gemacht 
wird. 

In vielen Städten wurden inzwischen fortschrittiiche 
Verkehrsentwicklungspläne aufgestellt, und in zu- 
nehmendem Maße werden Konzepte zur Verkehrs- 
vermeidung diskutiert. 

Die Bundesregierung unterstützt gemeinsam mit den 
Ländern die Städte und Gemeinden bei der Suche 
nach praxisgerechten Problemlösungsstrategien und 
bei der Weiterentwicklung der Verkehrsentwick- 
lungsplammg. In den letzten Jahren wurden Elemen- 
te der flächenhaften Verkehrsberuhigung und der 
Förderung des nichtmotorisierten Verkehrs auch auf 
das Netz der Hauptverkehrsstraßen, soweit es sich 
nicht um Bundesstraßen handelt, übertragen, wo die 
Immissionsbelastungen besonders hoch sind. 

Weitere Themenfelder der städtischen Verkehrsent- 
wicklungsplanung wurden im Berichtszeitraum im 
Rahmen der Ressortforschung auf gegriffen und ver- 
tiefend untersucht, insbesondere 

- Stellplatzkonzepte und Parkraummanagement in 
der Stadt, 

- Städtischer Güter- und Wirtschaftsverkehr; Aus- 
wirkungen von Güterverteilzentren, 

- Förderung des Öffentiichen Personennahverkehrs ; 
Mobilitätsmanagement, 

- Rechnergestützte Systeme zur Verkehrsbeeinflus- 
sung, 

- Konzepte zur Verringerung verkehrsbedingter 
Lärmbelastimgen und Luftschadstoffe, 

- integrierte gesamtstädtische Konzepte zui Ver- 
kehrsvermeidung und zur umweltschonenden 
Verkehrsentwicklungsplanung. 

In diese Forschungsprogramme wurden auch die 
Kommunen und Landkreise in den fünf neuen Län- 
dern einbezogen. Hervorzuheben ist hierbei das For- 
schungsprogranun „Umweltschonender Stadtver- 
kehr in den fünf neuen Ländern" im Auftrag der 
Bundesregierung. 

In Zusammenarbeit mit ausgewählten Städten und 
Landkreisen wurden Planungshilfen erarbeitet, die 
die bisher bekannten Erkenntnisse und Erfahrungen 
darstellen und hierbei die besonderen Ausgangsbe- 
dingrmgen in den neuen Ländern berücksichtigen. 
Modellvorhaben wmden in den Landkreisen Qued- 
linburg, Grevesmühlen sowie in der Stadt Branden- 
burg durchgeführt. 

Regionale Entwicklung 

Die Bemühungen um verkehrsvermeidende Sied- 
lungs- und Standortstrukturen gestalten sich wegen 
der harten Konkurrenz zwischen Städten und Um- 
landgemeinden als Standort für Wohnen, Gewerbe 
und Handel schwierig. 

Der Raumordnungspohtische Orientierungsrahmen 
und der Raumordnungspolitische Handlungsrahmen 
betonen als Leitbild für die Entwicklung von Ver- 


dichtungsräumen und ihrem Umland das Prinzip der 
dezentralen Konzentration. Durch den gezielten Aus- 
bau von geeigneten Entlastungsorten im Umland 
der Verdichtungsräiune durch die Förderung ihrer 
Eigenständigkeit und eines höheren Selbstversor- 
gungsgrades ist eine Abnahme der Verkehrsströme 
in Richtung Verdichtungsraumkem zu erwarten. Die 
Bundesregierung fördert neue Instrumente zur Ver- 
besserung der regionalen Kooperation durch Städte - 
netze und Regionalkonferenzen. Darüber hinaus 
werden im Rahmen der Novellierung des Raumord- 
nungsgesetzes rechtiiche Verbesserxmgen geprüft. 

Finanzhilfen des Bundes 

Die Bundesregierung fördert Maßnahmen zur Ver- 
besserung der Verkehrs Verhältnisse in den Gemein- 
den im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzie- 
rungsgesetzes (GVFG). Die diesbezüglichen Mittel 
wurden für die Jahre 1992 bis 1996 erheblich (um 1,5 
bzw. 3 Mrd. DM pro Jahr) aufgestockt. Seit der No- 
vellierung des GVFG im Jahr 1992 wurde die Pro- 
grammkompetenz für 80 % der Mittel vom Bund auf 
die Länder übertragen, die nun flexibel entscheiden 
können, welcher Anteil der Mittel für den kommuna- 
len Straßenbau bzw. für den Ausbau des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) ausgegeben wird. Bei 
entsprechender Ausgestaltung der Maßnahmen wird 
damit auch die Immissionssituation in den Gemein- 
den verbessert. Länder und Gemeinden sind aufge- 
fordert, die diesbezüghchen Handlungsspielräume 
zu nutzen. 

Weitere Mittel zum Ausbau und Betrieb des Schie- 
nenpersonennahverkehrs stehen den Ländern ab 
dem Jahr 1996 nach dem Regionalisierungsgesetz 
zur Verfügung. Die Verantwortung für die Gestal- 
trmg und Durchführung des Schienenpersonennah- 
verkehrs ist ab diesem Zeitpunkt auf die Länder 
übergegangen. Hiermit besteht die Chance, den re- 
gionalen ÖPNV stärker auf die Bedürfnisse der Be- 
völkerung auszurichten und zu Angebotsverbesse- 
rungen zu kommen. 

Die zur Verfügung stehenden Finanzhilfen des Bun- 
des nennt Tabelle 6. 

Im übrigen hat die Bimdesregierung durch die Ände- 
rung des Straßenverkehrsgesetzes den Kommunen 
die Möglichkeit eröffnet, höhere Parkgebühren zu er- 
heben und den Verwendungszweck der Mittel z. B. 
auch auf den öffentiichen Personennahverkehr aus- 
geweitet. 

2.3.3.2.4 Lärmminderungspläne und Luftreinhaltepläne 
im Verkehr 

Die Bundesregierung hält es für vordringhch, ge- 
bietsbezogene Pläne zur Minderung schädlicher Um- 
weltetnwirkungen diuch Immissionen aus dem Ver- 
kehr zu erstellen und umzusetzen. Mit der Änderung 
des BImSchG im Jahre 1990 wurde das planerische 
Instrumentariiun zur Reduzierung verkehrsbedingter 
Immissionsbelastungen entscheidend verbessert. 

Hinweise zu Lärmminderungsplänen werden im Ab- 
schnitt 3.2.2. 1 gegeben. 
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Luftreinhaltepläne 

Durch Umgestaltung der §§44 und 47 BImSchG wur- 
de die Möglichkeit geschaffen, neben Luftreinhalte- 
plänen zur Sanierung auch Luftreinhaltepläne zur 
Vorsorge aufzustellen, wenn in Gebieten zwar noch 
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft- 
verunreinigungen aufgetreten sind, die Luftquaütät 
jedoch aufgnmd eines umfassenden Handlungskon- 
zeptes verbessert werden soll. Auch Sanierungspläne 
sind nicht mehr zvdngend an die förmliche Fest- 
setzung von Untersuchungsgebieten (früher: Bela- 
stungsgebiete) gebunden, sondern sie sollen auch 
aufgesteUt werden, wenn in bindenden Beschlüssen 
festgelegte Immissionswerte überschritten werden 
oder wenn sonstige schädliche Umwelteinwirkungen 
auftreten oder zu erwarten sind. 

Luftreinhaltepläne befaßten sich in der Vergangen- 
heit - aufgrund der Emissionssituation - überwiegend 
mit den Immissionen stationärer Quellen. Deren Be- 
deutung ist jedoch im Vergleich zum Verkehr als Ver- 
ursacher in den letzten Jahren zurückgegangen. So- 
fern Luftreinhaltepläne auch Hinweise auf Maßnah- 
men im Verkehrsbereich enthielten, trat in der Praxis 
oft die Schwierigkeit auf, daß Luftreinhaltepläne, die 
von den Immissionsschutzbehörden der Länder er- 
stellt werden, bislang zu wenig in die lokale und re- 
gionale Verkehrsentwicklungsplanung eingebunden 
wurden. Um die praktische Umsetzung von Luftrein- 
halteplänen weiter zu unterstützen, hat die Bundesre- 
gierung in Zusammenarbeit mit dem Land Thüringen 
ein Modellvorhaben veranlaßt, in dessen Rahmen in 
der Stadt Weimar ein Luftreinhalteplan u. a. auch zum 
Straßenverkehr erstellt werden soll. 

Zur Aufstellung und Umsetzung von Luftreinhalte - 
plänen im Verkehr werden PlanungshiKen benötigt, 
die es erlauben, die Immissionsbelastungen durch 
Luftschadstoffe und die Auswirkungen von Maßnah- 
men abzuschätzen. Zu diesem Zweck können auch 
Rechenmodelle dienen, die die Darstellung der Ent- 
stehung und Ausbreitung verkehrsbedingter Luft- 
schadstoffe in Straßenzügen, Stadtvierteln und Re- 
gionen ermöglichen. Die Bundesregierung fördert 
im Rahmen von FuE- und Modellvorhaben zür Redu- 
zierung verkehrsbedingter Ozonvorläufersubstanzen 
und zur Durchführung von § 40 Abs. 2 BImSchG die 
Entwicklung derartiger Planungshilfen, um bundes- 
weit die Umsetzung von Maßnahmen zu erleichtern. 
Die Bundesregierung ist zuversichüich, daß im Zuge 
dieser Vorhaben die Umsetzung von Maßnahmen 
zur Reduzierung verkehrsbedingter Luftschadstoffe 
nachhaltig gefördert wird. 

2.3.3.3 Verkehrsbeschränkungen im Straßenverkehr 

Technische Maßnahmen am Fahrzeug und Maßnah- 
men der Verkehrsplanung sind Instrumente einer 
langfristigen Sicherung der Luftquahtät und der 
Wohnruhe. Für kurzfristig notwendige Entlastungen 
der Immissionssituation steht das Instrument der Ver- 
kehrsbeschränkungen und Verkehrsverbote zur Ver- 
fügung. 

Nach § 45 der Straßenverkehrs -Ordnung (StVO) kön- 
nen die Straßenverkehrsbehörden zur Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs sowie zum Schutz der Wohn- 


bevölkerung vor Lärm und Abgasen den Verkehr auf 
bestimmten Straßen und Straßenstrecken beschrän- 
ken oder verbieten und den Verkehr umleiten. 

Verkehrsbeschränkungen zur Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs 

Da sich die Ziele der Verkehrssicherheit sowie der 
Ordnung des Verkehrs (d. h. das geregelte Zusam- 
menspiel aller Verkehrsarten und Verkehrsteünehmer 
im Straßenverkehr; Leichtigkeit des Verkehrs als Sy- 
stem) nach neuerem Planungsverständnis gut mit den 
Zielen des umweltschonenden Stadtverkehrs verein- 
baren lassen, können viele Maßnahmen, die auch die 
Immissionen von Lärm und Abgasen verringern, mit 
dem Ziel der Erhaltung der Sicherheit und Ordnung 
des Verkehrs ergriffen werden. Bei der Anwendung 
straßenverkehrsrechüicher Maßnahmen ist allerdings 
auch die straßenrechüiche Widmung der Straße zu be- 
achten, so daß Anordnungen, die die Funktion einer 
Straße nachhaltig verändern, ggf. erst durchgeführt 
werden können, wenn die Straße nach Maßgabe einer 
durchdachten Verkehrskonzeption straßenrechtlich 
umgewidmet wurde (z. B. von einer Hauptverkehrs- 
straße zur Erschließungsstraße). Straßenrechüiche 
Umwidmungen sind - nach einem Urteü des Bundes- 
verwaltungsgerichts - nicht erforderlich, wenn in der 
Innenstadt die Straßen für den allgemeinen Verkehr 
mit Ausnahmen z. B. für Busse, Taxis und den Liefer- 
verkehr gesperrt werden sollen, wenn anderenfalls 
die Ordnung des Verkehrs und die Erreichbarkeit der 
Innenstadt nicht mehr gewährleistet wäre. 

Verkehrsbeschränkungen zum Schutz vor Lärm 

Verkehrsbeschränkungen nach § 45 Abs. 1 Nr. 3 
StVO speziell zum Schutz der Wohnbevölkenmg vor 
unzumutbarem Lärm (z. B. Nachtfahrverbote für 
Lkw) werden in der Praxis häufig nicht nur auf Initia- 
tive der Verwaltung, sondern auch auf Verlangen der 
Anwohner durchgeführt. Voraussetzung dafür ist, 
daß die Belastung das ortsübliche Maß übersteigt, 
daß Maßnahmen praktisch möglich sind und der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. 

Nach der Rechtsprechung haben die Straßenver- 
kehrsbehörden im Hinblick auf das Schutzziel der 
Wohnruhe auch schon bei vergleichsweise niedrigen 
Pegeln (z. B. deuüich unter 60 dB[A] am Tage) die 
Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Durchführbar- 
keit von Verkehrsbeschränkungen zum Lärmschutz 
zu prüfen. 

Verkehrsbeschränkungen zum Schutz vor Abgasen 

- Wintersmog § 40 Abs. 1 BImSchG 

Verkehrsbeschränkungen zum Schutz vor ver- 
kehrsbedingten Luftschadstoffen sind nach Maß- 
gabe von § 40 Abs. 1 BImSchG und § 45 Abs. Id 
StVO während austauscharmer Wetterlagen mög- 
lich und wurden im Gefolge landesrechüicher 
Smogverordnungen in der Vergangenheit einige 
Male in belasteten Gebieten angeordnet. 

- Verkehrsbeschränkungen nach § 40 Abs. 2 

BImSchG 

Von der Möglichkeit, Verkehrsbeschränkungen 
nach § 45 Abs. 1 Nr. 3 StVO zum Schutz der Wohn- 
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Bevölkerung vor Abgasen in hochbelasteten Stra- 
ßenzügen anzuordnen, dürfte im Vergleich zu an- 
deren Verkehrsbeschränkungen bislang nur we- 
nig Gebrauch gemacht worden sein. Die Straßen- 
verkehrsbehörden sahen sich bisher Schwierigkei- 
ten bei der Bestimmung der Belastungen sowie 
der Auslösewerte für ihr Handeln gegenüber. Den 
Straßenverkehrsbehörden fehlten handhabbare 
Verfahren, um die Belastung feststellen zu kön- 
nen, sowie Auslösewerte für ihr Handeln. Der 
Gesetzgeber hat mit der Einführung von § 40 
Abs. 2 BImSchG im Jahr 1990 die Voraussetzun- 
gen für verbesserte Emgriffsmöglichkeiten ge- 
schaffen. Er ermächtigte die Immissionsschutzbe- 
hörden der Länder, bei Überschreitung bestimmter 
Immissionskonzentrationen von Luftschadstoffen 
in Straßen die Notwendigkeit von Verkehrsbe- 
schränkungen zu prüfen und erforderlichenfalls 
die Straßenverkehrsbehörden zu benachrichtigen. 
Diese haben dann nach Maßgabe von § 45 StVO 
die Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit von 
Maßnahmen zu untersuchen und ggf. im Einver- 
nehmen nüt den Immissionsschutzbehörden und 
der betroffenen Gemeinde Maßnahmen zu ergrei- 
fen. 

Die Verordnung nach § 40 Abs. 2 BImSchG über 
die Festlegung von Konzentrations werten, die die 
Bundesregierung beschlossen hat und der der 
Bundesrat am 18. März 1994 nüt einigen Änderun- 
gen zugestimmt hat, legt Prüfwerte für NO 2 , Ben- 
zol und Ruß fest. Diese Verordnung soll zusammen 
nüt einer Verwaltungsvorschrift, die noch der Zu- 
stimmung des Bimdesrates bedarf, in Kraft gesetzt 
werden. 

- Sommersmog 

Ozon entsteht aus den Ozonvorläufersubstanzen 
Stickstoffoxide (NOx) und Kohlenwasserstoffe 
(HC) erst durch eine komplexe chemische Reak- 
tionskette imter Einwirktmg von Sonnenstrahlen. 
Als Ergebiüs einer intensiven Diskussion in Bund 
und Ländern über die Notwendigkeit und Zweck- 
mäßigkeit von Verkehrsbeschränkimgen zur Be- 
kämpfung hoher Ozonkonzentrationen (Sommer- 
smog) trat am 26. Juü 1995 das Gesetz zur Ände- 
rung des BImSchG in Kraft. Die neuen Vorschrif- 
ten sehen bei Überschreiten eines Konzentrations - 
wertes von 240 [xg/m^ unter bestimmten Randbe- 
dingimgen ein großflächiges Verkehrsverbot vor, 
von dem Kraftfahrzeuge nüt geringem Schadstoff- 
ausstoß ausgenommen sind sowie solche Kraft- 
fahrzeuge, deren Benutzung im öff entheben Inter- 
esse oder im überwiegenden privaten Interesse 
hegt, insbesondere zur Aufrechterhaltung des Pro- 
duktionsablaufs oder zur Versorgung der Bevölke- 
rung nüt lebensnotwenigen Gütern und Dienstlei- 
stungen, erforderheh ist. 

Benutzervorteile für emissionsarme Kraftfahrzeuge 

Neben der Befreiung besonders schadstoffarmer 

Kraftfahrzeuge von Fahrbeschränkungen bei Winter- 
smog süid Benutzervorteüe für lärmarme Lkw ein 

weiteres Beispiel für die Strategie der Bundesregie- 
rung, das Inverkehrbringen besonders emissions- 


armer Kraftfahrzeuge durch Bevorrechtigungen zu 
fördern. 

Hierzu hat die Bundesregierung nüt der Anlage XXI 
von 1984 und den Anlagen XFV und XV von 1994 zur 
StVO wichtige Voraussetzungen geschaffen. Mit den 
Anlagen XXI und XIV wird der „lärm- bzw. ge- 
räuscharme" Lastkraftwagen defiiüert (vgl. Tabel- 
le 4), die Anlage XV führt für die geräuscharmen 
Lastkraftwagen ein Kennzeichen zur Anbringimg am 
Fahrzeug ein. 

Damit wurden Grundlagen für die Einführung 
von Benutzervorteüen (Ausnahmen von Lkw-Fahrbe- 
schränkungen für lärmarme Lkw) imd für lärmarme 
Lkw bevorzugende Beschaffungsrichtlinien der öf- 
fenthehen Hand geschaffen. 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung die Umset- 
zung des Konzeptes der Benutzervorteüe, das zu- 
nächst in kleineren Gemeinden erfolgreich reahsiert 
wurde, auch in Großstädten gefördert. Die Stadt 
Heidelberg hat als erste deutsche Großstadt in 
einem Stufenplan seit 1991 bislang 10 Lkw-Lärm- 
schutzzonen eingerichtet, in denen lärmarme Lkw 
rund um die Uhr fahren dürfen, während konventio- 
nelle Lkw nur an wenigen Vormittagsstunden Zu- 
fahrt haben. 

Trotz dieser Fördermaßnahmen der Bundesregierung 
war lange Zeit der Marktanteü der lärmarmen Lkw 
nicht zufriedenstellend. Hier hat das Jahr 1990 eine 
Wende gebracht, die auch von der Gewährung von 
Benutzervorteüen durch die österreichische Regie - 
nmg (Ausnahme vom Nachtfahrverbot im Alpen- 
Transit für lärmarme Lkw nach österreichischer Vor- 
schrift) beeinflußt wurde. Inzwischen werden ca. 174 
lärmarme Lkw-Typen bis zu einem zulässigen Ge- 
samtgewicht von 26 t imd einer Motorleistung von 
503 PS bzw. 370 kW am Markt angeboten. 

2.3.3.4 Sonstige rechtliche Maßnahmen 
2.3.3.4.1 Ziviler Luftverkehr 

Ein kleiner Teil des Flugbetriebs an den deutschen 
Verkehrsflughäfen wird derzeit rioch mit den lau- 
ten Kapitel-2-Flugzeugen abgewickelt. Nach einer 
Richtlinie des Rates der EG vom 2. März 1992 (92/14/ 
EWG) sind diese Luftfahrzeuge im Zeitraum vom 
1. April 1995 bis zum 31. März 2002 schrittweise vom 
Verkehr zu Flughäfen in der EU auszuschheßen. 

Durch Benutzervorteüe für die Betreiber der gegen- 
über den Kapitel-2-Flugzeugen leiseren Kapitel-3- 
Flugzeuge wird außerdem versucht, den Anteil dieser 
Luftfahrzeuge an den deutschen Verkehrsflughäfen zu 
steigern. Zu den Benutzervorteüen gehören insbeson- 
dere die lärmabhängigen Start- und Landegebühren. 

Für Luftfahrzeuge ohne Lärmzulassung nach ICAO- 
Anhang 16 und für Kapitel-2-Flugzeuge wird eine 
deutlich höhere Gebühr erhoben als für Luftfahrzeu- 
ge, die den schärferen Anforderungen des ICAO- An- 
hangs 16, Band I, Kapitel 3 genügen. 

Wegen der zum Teü beträchtlichen Unterschiede bei 
den Geräuschemissionen von Kapitel- 3 -Flugzeugen 
ist aus Umweltsicht auch eine Landegebührendiffe- 
renzierung bei diesen Luftfahrzeugen siimvoU. Ein 
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erster Schritt hierzu wurde vor einiger Zeit mit der 
Einführung des sogenannten Listenverfahrens bei 
den Landegebühren getan, das von verschiedenen 
deutschen Verkehrsflughäfen angewendet wird. Da- 
bei wird den in jeweils einer Abflug- und einer An- 
flughste auf geführten lärmärmeren strahlgetrie- 
benen Kapitel-3 -Flugzeugen ein Landegebühren- 
Bonus eingeräumt. Damit entsteht auch innerhalb 
der Gruppe der Kapitel-3 -Flugzeuge ein finanzieller 
Anreiz zum Betrieb leiserer Flugzeuge. 

Im Rahmen der o. g. 9. LuftVO ist auch der § 6 der 
Luft-VO geändert worden, in dem jetzt für Überland- 
flüge nach Sichtflugregeln mit zivilen motor getrie- 
benen Luftfahrzeugen eine Mindesthöhe von 600 m 
eingeführt wurde. Durch diese Maßnahme wird bei 
diesen Flügen eine deuthch spürbare Minderung des 
Überfluglärms von z. B. kleineren Propellerflugzeu- 
gen erzielt. 

Zur Reduzierung der Fluglärmbelastung ist nach der 
Verordnung über die zeithche Einschränkung des 
Flugbetriebs mit Leichtflugzeugen und Motorseg- 
lern an Landeplätzen (Landeplatzverordnung) vom 
16. August 1976 (BGBl. I S. 2216) der nichtgewerb- 
hche zivile Flugbetrieb an zahlreichen Landeplätzen 
mit höherem Verkehrsaufkommen zeithch einge- 
schränkt. Die Bundesregierung erarbeitet zur Zeit 
eine Novelle dieser Verordnung. 

Durch die vorgesehene NoveUierung der Landeplatz- 
verordnung soll eine Reduzienmg der Lärmbela- 
stung der Anwohner stark frequentierter Landeplät- 
ze erzielt werden. 

2.3.3.4.2 Militärischer Luftverkehr 

Zur Minderung der Lärmbelastung durch militäri- 
sche Tiefflüge hat die Bundesregierung in der Ver- 
gangenheit zahlreiche Maßnahmen getroffen. Hierzu 
gehören z. B. tageszeitliche Beschränkungen des 
Flugbetriebs, die Verlagerung von Teilen der fliegeri- 
schen Ausbildung ins Ausland und die verstärkte 
Nutzung des Luftraums über der Nord- und Ostsee. 
Die Bundesregierung hat darüber hinaus im Septem- 
ber 1990 verfügt, daß Tiefflüge mit militärischen 
Strahlflugzeugen über dem Gebiet der Bundesrepu- 
blik Deutschland nur noch mit einer Mindestflug- 
höhe von 300 m über Grund durchgeführt werden 
dürfen, während vorher in bestimmten Tieffluggebie- 
ten bis zu 75 m über Grund geflogen werden durfte. 
Ausnahmen von dieser Regelung werden nur in sehr 
begrenztem Umfang zugelassen. 

Insgesamt hat das Tiefflugaufkommen über dem Ge- 
biet der Bundesrepubhk in den letzten Jahren stark 
abgenommen. Die Bundesregierung ist auch zukünf- 
tig bestrebt, den Umfang des militärischen Flug- 
betriebs auf das notwendige Mindestmaß zu begren- 
zen und die Lärmbelastung der Bevölkerung durch 
den müitärischen Rugbetrieb möghchst gering zu 
halten. 

2.3.3.4.3 Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm 

Nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 
30. März 1971 (BGBl. I S. 282) werden für alle Ver- 


kehr sflughäfen, die dem Flughnienverkehr ange- 
schlossen sind, und für alle militärischen Rugplätze, 
die dem Betrieb von Flugzeugen mit Strahltriebwer- 
ken zu dienen bestimmt sind, Lärmschutzbereiche 
durch Recht sverordnung mit Zustimmung des Bun- 
desrates festgesetzt. Der Lärmschutzbereich umfaßt 
das Gebiet außerhalb des Flugplatzgeländes, in dem 
der durch Fluglärm hervorgerufene äquivalente Dau- 
erschallpegel mehr als 67 dB(A) beträgt. Dieser 
Bereich wird in zwei Schutzzonen unterteilt. Die 
Schutzzone 1 umfaßt das Gebiet, in dem der äquiva- 
lente Dauerschallpegel mehr als 75 dB(A) beträgt, 
und die Schutzzone 2 beinhaltet das übrige Gebiet 
des Lärmschutzbereichs. 

Z. Z. sind für 12 Verkehrsflughäfen sowie für 23 mili- 
tärische Flugplätze und Luft/Boden-Schießplätze 
Lärmschutzbereiche festgesetzt. Nach § 4 des Geset- 
zes zum Schutz gegen Fluglärm ist ein bestehender 
Lärmschutzbereich zu überprüfen und ggf. neu fest- 
zusetzen, wenn eine Änderung in der Anlage oder 
im Betrieb des Flugplatzes zu einer wesenthchen 
Veränderung der Lärmbelastung (insbesondere 
durch Pegelnünderungen oder -erhöhungen um 
mehr als 4 dB(A)) führen wird. Darüber hinaus ist 
spätestens nach Ablauf von zehn Jahren seit Fest- 
setzung eines Lärmschutzbereichs eine Überprüfung 
und ggf. Neufestsetzung des Lärmschutzbereichs er- 
forderhch. 

Seit 1991 sind für die militärischen Flugplätze Hop- 
sten, Büchel, Lechfeld, Leipheim und Memnüngen 
die Lärmschutzbereiche neu festgesetzt worden, da 
sich dort die Lärmbelastung wesentlich verändert, 
insbesondere vermindert hat. Für 11 müitärische 
Flugplätze (Zweibrücken, Wildenrath, Kaufbeuren, 
Husum, Leck, Erding, Gütersloh, Oldenburg, Brem- 
garten, Lahr und Leipheim) konnten die Lärm- 
schutzbereiche aufgehoben werden, da auf diesen 
Flugplätzen die Voraussetzungen für die Festset- 
zung des Lärmschutzbereichs nicht mehr gegeben 
sind. 

Ebenso konnte auch der Lärmschutzbereich für den 
früheren Verkehrsflughafen München-Riem aufge- 
hoben werden, weil dieser Flughafen geschlossen 
wurde. Für den neuen Verkehrsflughafen München 
sowie für weitere fünf Verkehrsflughäfen (Berlin- 
Tempelhof, Berlin- Schönefeld, Leipzig/Halle, Dres- 
den und Erfurt) und die mihtärischen Flugplätze 
Nordholz, Hohn und Laage werden zur Zeit die Ar- 
beiten zur erstmaligen Festsetzung eines Lärm- 
schutzbereichs durchgeführt. 

2.3.3.4.4 Magnetschwebebahnplanungsgesetz 

Durch das am 30. November 1994 in Kraft getretene 
Magnetschwebebahnplanungsgesetz (MBPIG) ist für 
den Bau dieses neuen Verkehrsträgers das Planungs- 
verfahren geregelt worden. Dieses entspricht den 
Verfahren, die beim Bau von Feinstraßen und Schie- 
nenwegen durchgeführt werden. Damit ist für den 
Magnetschwebebahnbau die Anwendung der ein- 
schlägigen immissions schutzrechtlichen Regelwerke 
gewährleistet. 
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3. Immissionsschutz 1990 bis 1994 


3.1 Luftreinhaltung 

Die Entwicklung der Luftreinhaltung in Deutschland 
von der Sanierung lokaler Problemfelder über regio- 
nale Maßnahmen hin zur Verantwortung im globalen 
Maßstab ist beispielgebend im Umweltschutz. Die 
Tatsache, daß die Luftverimremigungen Schwefel- 
dioxid, Schwebstaub imd Blei im Schwebstaub in 
Deutschland keine bedeutende Rolle mehr spielen, 
ist ein hervorragendes Zeichen eines zielgerichteten, 
an den Quellen der Verunreinigungen ansetzenden 
Handelns. Zugleich zeigt die Problematik des Som- 
mersmogs mit seinen hohen Ozonbelastimgen, die 
auf die Emissionen von flüchtigen organischen Sub- 
stanzen und an Stickstoffoxiden zurückgehen, daß 
zur weiteren Verringerung dieser Schadstoffe noch 
Anstrengungen notwendig sind. Zwar zeigen sich Er- 
folge aus der Abgasremigung bei stationären Anla- 
gen imd aus der Anwendung der Katalysatortechnik 
bei Pkw, jedoch macht die Entwicklimg der Ver- 
kehrsemissionen deutlich, daß noch weitergehende 
Emissionsnunderungen, sowohl durch technische als 
auch durch nichttechnische Maßnahmen, notwendig 
sind. 

3.1.1 Stand und Entwicklung schädlicher Umweit- 
einwirkungen durch Luftverunreinigungen 

Im Berichtszeitraum wirkte sich auch im Osten 
Deutschlands der im Bundesimmissionsschutzrecht 
verwirkhchte integrierende Ansatz (Luftreinhaltung, 
Abfallvermeidung, Energieeffizienz, Ressourcen- 
schutz als Einheit gesehen) positiv auf die Entwick- 
lung der schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigimgen aus. 

3.1 .1 .1 Emissionen aus energetischen und sonstigen 
Prozessen 

Betrachtet werden die Emissionen sämtlicher Stoff- 
gruppen anthropogener Luftverunreinigungen. Die 
emissionsverursachenden Vorgänge ghedem sich in 
zwei Hauptgruppen: die Verbrennungsprozesse in 
Anlagen und Fahrzeugen sowie die sonstigen Pro- 
zesse. 

3.1 .1 .1 .1 Entwicklung des Energieverbrauchs in Deutschland 

Die anthropogenen Emissionen von Kohlendioxid, 
Schwefeldioxid, Stickstoffoxiden und Kohlenmon- 
oxid stanunen fast ausschließhch aus dem Verbren- 
nen fossiler Energieträger. Während die meisten 
Schadstoffe durch nachgeschaltete Rauchgasremi- 
gung reduziert werden können, muß zur Minderung 
der C02-Emissionen der Einsatz fossiler Energieträ- 
ger auf allen Ebenen der Energieversorgung und 
-nutzung verringert werden, um dem anthropogenen 
Treibhaus eff ekt entgegenzuwirken. Die Darstellung 
des Energieverbrauchs in seiner zeitlichen Entwick- 


lung macht deutlich, in welchen Bereichen Maßnah- 
men zu seiner Verringerung besonders vordringhch 
sind. 

Zuerst sollen die Struktm des Primärenergiever- 
brauchs nach Energieträgern imd dann die Bereiche 
dar gesteht werden, die zu diesem Verbrauch beitra- 
gen. Betrachtet wird die Entwicklung in den beiden 
Teilgebieten Deutschlands, der früheren Bundesre- 
publik Deutschland und der früheren DDR, seit 1970 
in einer gemeinsamen DarsteUung. Die Zeitspannen 
vor und nach 1989 werden getrennt beschrieben 
(vgl. auch TabeUen imd Einzeldarstellungen für die 
beiden Teilgebiete). 

Abbildungen 7, 8, 9 und 10 zeigen die Entwicklung 
des Primärenergieverbrauchs nach Energieträgern. 

Der Primärenergieverbrauch wurde im Jahr 1970 zu 
25% durch Braunkohle, zu 24% durch Steinkohle 
und zu 44 % durch Mineralöle gedeckt. Ahe anderen 
Energieträger spielten damals nur eine untergeord- 
nete Rohe. Bis zum Jahr 1989 hat sich diese Struktur 
stark verändert. Die Braunkohle hat zwar mit 24% 
ihren Anteil nahezu halten können, aber Steinkohle 
und Mineralöle verringerten ihre Anteüe auf 15% 
bzw. 33 % . Stark zugenommen haben Naturgase und 
Kernenergie, die im Jahr 1989 15% bzw. 10% des 
Primärenergieverbrauchs deckten. 

Diese starken Strukturveränderungen vohzogen sich 
fast ausschheßhch im früheren Bundesgebiet, wäh- 
rend in der früheren DDR die Braunkohle nüt einem 
Verbrauchsanteil von 70 % ±5 % der dominierende 
Energieträger bis 1989 bheb. 

Während die Charakteristik bis 1989 vom früheren 
Bundesgebiet geprägt war, kehrten sich die Verhält- 
nisse nach 1989 um. Seitdem bestimmt die starke Ab- 
nahme des Primärenergieverbrauchs in den neuen 
Bundesländern das Gesamtbild. Bis zum Jahr 1994 
ging der Primärenergieverbrauch in Deutschland auf 
etwa 14 000 PJ zurück. Der Anteil der alten Bundes- 
länder an diesem Verbrauch hat sich bis 1994 von 
75% auf 85% erhöht. Der Anteil der Braunkohle 
am Primärenergieverbrauch ging von 24% auf 13% 
zurück. Steinkohle deckt weiterhin 15% des Ver- 
brauchs, während Mineralöle und Naturgase ihre 
Anteile auf 40 % bzw. 18 % steigern konnten. 

Der Primärenergieverbrauch kann auch als Summe 
^us dem Endenergieverbrauch der Verbrauchssek- 
toren (Straßenverkehr, übriger Verkehr, Industrie, 
Haushalte und Kleinverbraucher), dem nichtenerge- 
tischen Verbrauch (z. B. Einsatz von Energie als Roh- 
stoff), den Verlusten bei der Umwandlung von Ener- 
gie, z. B. in Kraftwerken, Raffinerien, Brikettfabriken 
und den Verlusten bei der Verteilung von Energie 
dargestellt werden (vgl. Abbildungen 11, 12, 13 
und 14). 
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Den größten Anteil am Primärenergieverbrauch hat 
der Umwandlimgsbereich. Dort hegen erhebhche 
Umwandlimgsverluste vor, die überwiegend bei der 
Stromerzeugung und -Verteilung entstehen. Obwohl 
in beiden Teilgebieten der Wirkungsgrad der Strom- 
erzeugung durch Stillegung veralteter Anlagen und 
Bau moderner Kraftwerke verbessert werden konnte, 
hat der Anteil der Umwandlungsverluste am Primär- 
energieverbrauch zwischen 1970 und 1989 von 33% 
auf 30 % nur geringfügig abgenommen. Die absolute 
Zunahme dieser Verluste wurde durch Steigerung 
des Stromverbrauchs in aUen Sektoren verursacht. 
Diese Aussage gilt für beide Teilgebiete. 

Der Energieverbrauch im Straßenverkehr weist in 
beiden Teilen seit Jahren hohe Zuwachsraten auf. 
Sein Anteil am Primärenergieverbrauch erhöhte sich 
von 8% im Jahr 1970 auf 13% im Jahr 1989. 

Die Entwicklung in der Industrie wird von der Ent- 
wicklung im früheren Bundesgebiet dominiert. 
Strukturwandel und Automatisierung haben zu einer 
Reduzierung des Energieverbrauchs geführt (Anteil 
1970: 28%: 1989: 22%). Die beiden Ölpreiskrisen 
1973 und 1979 haben diese Entwicklung maßgeblich 
beeinflußt. 

Die Kleinverbraucher beanspruchten über den ge- 
samten Zeitraum 12%, und die Haushalte senkten 
ihren Anteil am Primärenergieverbrauch von 17% 
auf 15%. Die Schwankungen in diesem Sektor sind 
wegen des hohen Raumwärmeanteils vorwiegend 
witterungsbedingt. 

Nach 1989 hat sich der Energieverbrauch in den ein- 
zelnen Sektoren sehr imterschiedhch entwickelt. Der 
Verkehr weist hohe Steigerungsraten auf. So erhöhte 
sich der Verbrauchsanteil des Straßenverkehrs von 
13% im Jahr 1989 auf 16% bis 1993. Auch der Ener- 
gieverbrauch der Haushalte hat zugenommen (Anteil 
1989: 15 %; 1993: 18%). Der stärker an die wirtschaft- 
liche Entwicklimg gekoppelte Verbrauch in der Indu- 
strie imd bei den Kleinverbrauchern und der nicht- 
energetische Verbrauch haben als Folge des wirt- 
schaftlichen Zusammenbruchs und der begonnenen 
Umstrukturienmg in den neuen Bundesländern stark 
abgenommen. Während die Kleinverbraucher ihren 
Anteil mit 12% hielten, ging der Verbrauchsanteil 
der Industrie von 22 % auf 17 % zurück. Als Folge der 
reduzierten Nachfrage nach Energie in diesen Ver- 
brauchssektoren verringerten sich auch die Um- 
wandlungsverluste (Anteil 1989: 30%; 1993: 28%). 

In den neuen Bundesländern hat nur der Energiever- 
brauch im Straßenverkehr zugenommen. Der Wegfall 
der Brennstoffs ubventionierung führte zu einem 
sparsameren Umgang mit Energie bei den Haushal- 
ten. Verstärkt wurde die Verringerung des Energie- 
verbrauchs in diesem Sektor durch die Bevölke- 
nmgswanderung von den neuen in die alten Bundes- 
länder, die dort zum Anstieg des Energieverbrauchs 
bei den Haushalten beitrug. 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß sich 
die Abnahme des Primärenergieverbrauchs ohne 
weiteres fortsetzt. Die weitere wirtschaftliche Erho- 
lung der neuen Bundesländer wird den Primärener- 
gieverbrauch stabilisieren und wahrscheinlich sogar 


wieder ansteigen lassen. Eine weitere Verringerung 
des Primärenergieverbrauchs, insbesondere im Stra- 
ßenverkehr und beim Strombedarf, erfordert die 
Fortsetzung der Anstrengungen zu Energieeinspa- 
rungsmaßnahmen. 

3.1. 1.1. 2 Entwicklung der Emissionen 

Betrachtet werden sämüiche Stoffgruppen der Luft- 
verunreiiügungen: anorganische Gase, flüchtige or- 
ganische Verbindungen und Feststoffe. Die stoffliche 
Auswahl beschränkt sich dabei auf die Komponen- 
ten/Stoffgruppen Kohlendioxid (002), Stickstoffoxi- 
de (NOx, angegeben als NO 2 ), Schwefeldioxid (SO 2 ), 
Kohlenmonoxid (CO), Ammoniak (NH3), Distickstoff- 
oxid (N 2 O), Stäube, Schwermetalle, Methan (CH4) 
sowie die restlichen flüchtigen organischen Verbin- 
dungen (NMVOC). 

Hinsichthch der Genauigkeit der vorhegenden Emis- 
sionsangaben ist folgendes zu berücksichtigen: Ent- 
sprechend internationaler Übereinkunft werden die 
Emissionsdaten nur noch ungerundet angegeben. 
Nach wie vor ist die Belastbarkeit der verwendeten 
Eingangsgrößen sowohl komponentenspezifisch als 
auch in Abhängigkeit der betrachteten Emittenten - 
gruppen unterschiedhch stark ausgeprägt. Die größ- 
ten Unsicherheiten sind mit den Emissionsaussagen 
für die Emissionen aus den Bereichen der Landwirt- 
schaft imd der Abfallwirtschaft verbunden. Dagegen 
ist die Genauigkeit der Angaben bei den Berechnun- 
gen für die verbrennungsbedingten Emissionen aus 
dem stationären Bereich größer, wobei die Berech- 
nung der Kohlendioxidemissionen die geringsten 
Unsicherheiten enthält. 

Es werden nur anthropogene Emissionen erfaßt. Bei 
den emissionsverursachenden Vorgängen wird zwi- 
schen Verbrennungsprozessen und sonstigen Prozes- 
sen imterschieden. Insbesondere im Zusammenhang 
mit der Unters uchimg der Emissionen von Treibhaus - 
gasen erfolgte eine wesentlich umfangreichere und 
verbesserte Erfassung der nicht energiebedingten 
Emissionen. So werden hier u. a. die Emissionen aus 
der Landwirtschaft, der Abfallwirtschaft, dem Berg- 
bau sowie der Gewinnung und Verteilung von 
Brennstoffen erstmalig dargestellt. 

Der Anteü der durch Verbrennungsprozesse ver- 
ursachten Emissionen schwankt bei den einzelnen 
Komponenten/Stoff gruppen stark. Er beträgt bei 
Kohlendioxid nahezu 100%, bei Ammoniak oder 
Methan dagegen z. B. nur etwa 2 %. 

Inhalt und Methode der Emissionsdarstellung 

Die Angaben zu den Emissionen erfolgen als Jahres- 
angaben in grafischer und tabellarischer Form ge- 
trennter Darstellung für das frühere Bimdesgebiet 
und die ehemahge DDR für die Jahre 1970 bis 1989 
sowie ab 1990 für Deutschland insgesamt. Um den- 
noch auch die Emissionsentwicklungen in den alten 
und neuen Bimdesländem aufzuzeigen, wurden in 
den detaillierten Tabellen zur getrennten Emissions- 
entwicklung die jeweiligen Daten für die Jahre seit 
1990 mit auf geführt. In den Abbildungen erfolgt 
ledighch eine Herausstellung der Emittentengruppen 
mit den größten Emissionsbeiträgen. Alle Emissions- 
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angaben sind Jahresangaben und folgen dem Terri- 
torialprinzip. So werden z. B. die durch den interna- 
tionalen Verkehr - durch Hochseebunkerungen für 
den Schiffsverkehr und Kraftstoffverbrauch für den 
nicht irmerdeutschen Flugverkehr - Emissionen nicht 
berücksichtigt. Darüber hinaus folgt die Emissions- 
darstellung dem Standortprinzip, d. h. die Emissio- 
nen werden für den Ort der Freisetzung in die Luft 
bilanziert. Diesem Grundsatz folgend werden Vor- 
kettenemissionen nicht berücksichtigt. 

Für die Definition bzw. Beschreibung der einzelnen 
Emittentengruppen sowie die Darlegung der diesen 
innewohnenden einzelnen emissionsverursachenden 
Aktivitäten wird auf die Veröffentlichxmgen zum 
„Beschluß der Bundesregierung vom 29. September 
1994 zur Verminderung der C02-Emissionen und an- 
derer Treibhausgasenüssionen in der Bundesrepublik 
Deutschland", den „Ersten Bericht der Regierung 
der Bundesrepubhk Deutschland nach dem Rahmen- 
übereinkommen der Vereinten Nationen über Klima- 
verändenmgen" sowie die Veröffentlichung des Um- 
weltbundesamtes „Daten zur Umwelt 1992/93" ver- 
wiesen. 

Mit dem vorhegenden Bericht erfolgt erstmalig eine 
Neuberechnung der Emissionsangaben der ehemah- 
gen DDR. Diese wurde erforderhch, um eine Emitten- 
tengruppenabgrenzung zu realisieren, die eine di- 
rekte Vergleichbarkeit mit den Angaben für das bis- 
herige Bimdesgebiet ermöghcht. Hauptursache für 
die bislang unterschiedhche Emittentenstrukturie- 
nmg waren verschiedene Methoden für die Emissi- 
onsermittiung in der ehemahgen DDR und dem bis- 
herigen Bundesgebiet. 

Erstmahg wurde die Methode auch rückwirkend für 
die ehemahge DDR bzw. die neuen Bxmdesländer für 
die Jahre 1987 bis 1992 angewendet. Auf der Basis 
der dabei gewonnen Erkenntnisse konnten eine Ver- 
änderung in der Zuordnung der Emissionen zu den 
einzelnen Emittentengruppen für die Jahre seit 1980 
sowie erstmahg Berechnungen für die Jahre 1970 bis 
1980 durchgeführt werden. 

Emissionsentwicklung im bisherigen Bundesgebiet 
1970 bis 1989 

In TabeUe 15 erfolgt die DarsteUung der Emissionen 
im bisherigen Bundesgebiet für ausgewählte Jahre 
zwischen 1970 und 1989 in zusammengefaßter Form 
(ausführhche Darstehung in den TabeUen 18 und 20). 

In den Abbildungen 22 bis 30 werden die Entwick- 
lungen der Emissionen für die einzelnen Komponen- 
ten/Schadstoff gruppen grafisch dargesteht. 

Im Zeitraum von 1970 bis 1989 ist für die meisten 
Komponenten/Schadstoffgruppen ein beträchthcher 
Rückgang der Emissionen zu verzeichnen, der auf 
die Umsetzung der zum BImSchG erlassenen Verord- 
nungen und Verwaltungsvorschriften (z. B. TA Luft) 
in den Jahren seit 1980 zurückzuführen ist. Die Wir- 
kung dieser Regelungen ist hauptsächhch auf den 
Bereich der stationären Anlagen gerichtet. 

Die Gesamtemissionen sanken am deuthchsten bei 
Schwefeldioxid (-75% seit 1970), bei Kohlenmonoxid 
(-42%) und bei Staub (-67%). Bei den Komponen- 


ten, die in größerem Umfang durch den Verkehr ver- 
ursacht werden, konnten die Emissionen nicht so 
deuthch vermindert werden: bei Kohlendioxid um 
6% und bei flüchtigen organischen Verbindun- 
gen um 8%. Der Zuwachs der Emissionen aus dem 
Verkehrsbereich hat als extremes Beispiel bei den 
Stickstoffoxiden (+4%) sogar zu einem Zuwachs der 
Gesamtemissionen geführt. Betrug 1970 der Anteil 
des Verkehrs an den Stickstoffoxidemissionen etwa 
37%, so stieg dieser bis 1989 auf etwa 61%. Bei den 
Komponenten, die in erster Linie durch nichtenerge- 
tische Aktivitäten verursacht werden, war gegenüber 
1970 ebenfalls ein Emissionsanstieg zu verzeichnen. 
Hierfür sind u. a. die Entwicklungen im Bereich der 
Landwirtschaft (steigende Tierzahlen, verstärkter 
Einsatz mineralischer Dünger usw.) mit verantwort- 
lich. So stiegen die Emissionen von Distickstoffoxid 
(+25%) und Ammoniak (+6%). Allerdings haben die 
Emissionen aus der Landwirtschaft aufgrund einer 
stärkeren Orientierung der Agrarpolitik an Belangen 
des Umweltschutzes in den letzten Jahren abgenom- 
men und werden voraussichtlich zukünftig weiter ab- 
nehmen ^). 

Emissionsentwicklung in der DDR 1 970 bis 1 989 

In Tabelle 16 erfolgt die Darstellung der Emissionen 
in der DDR für ausgewählte Jahre zwischen 1970 
und 1989 in zusammengefaßter Form (ausführhche 
Darstellrmg in den Tabellen 19 und 21). 

In den Abbildungen 31 bis 39 werden die Entwick- 
lungen der Emissionen für die einzelnen Komponen- 
ten/Schadstoff gruppen grafisch dargesteht. 

Im Gegensatz zur Entwicklung der Emissionen im 
bisherigen Bundesgebiet lag das Emissionsniveau 
in der DDR im Jahr 1989 bei ahen hier betrachte- 
ten Komponenten/Sichadstoffgruppen über dem des 
Jahres 1970. Da in der DDR mit Ausnahme einer un- 
zureichenden Ausstattung mit Entstaubungsanlagen 
keine nachgeschalteten Techniken zur Emissions- 
minderung eingesetzt waren, stiegen die Emissionen 
direkt proportional zum Brennstof feinsatz. Dieser 
Anstieg voUzog sich relativ kontinuierhch und war 
nur durch leichte „Sprünge" zu Beginn der 80er 
Jahre unterbrochen, die auf die Verknappung der 
Erdöleinfuhr aus der damahgen UdSSR und der da- 
mit verbundenen noch stärkeren Nutzung der ein- 
heinüschen Braunkohle zurückzuführen waren. Um 
1987 waren die höchsten Emissionen zu verzeich- 
nen. 

Der Zuwachs der Emissionen betrug dabei gegen- 
über 1970 bei Staub 3%, Stickstoffoxide 16%, Koh- 
lendioxid 18%, Kohlenmonoxid 20%, Ammoniak 
20%, Methan 27%, Distickstoffoxid 28%, Schwe- 
feldioxid 31 %, flüchtigen organischen Verbindungen 
61%. 

Emissionsentwicklung in Deutschland seit 1990 

Durch die Verabschiedung des Umweltrahmengeset- 
zes durch die damals noch existierende DDR wurden 
u. a. das BImSchG und seine Folge Verordnungen auf 
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dem Gebiet der neuen Bundesländer eingeführt. Es 
erfolgte für jede dieser Regelungen eine spezifische 
Überprüfung der vorgegebenen Übergangsfristen, 
wie z. B. der für die Altanlagensanierung. Ent- 
sprechend den wirtschafüichen Voraussetzungen 
wurden diese teilweise verlängert und begannen ab 
1992, für die Minderung der Emissionen wirksam zu 
werden. 

Darüber hinaus haben insbesondere die teilweise 
auch aus ökologischen Gründen erfolgten Betriebs- 
stillegungen in den Jahren 1990 und 1991 in großem 
Umfang zur Verminderung der Stoffeinträge in die 
.Atmosphäre beigetragen. 

Die Entwicklung der Emissionen in Deutschland für 
die Jahre 1990 bis 1994 wird in zusammengefaßter 
Form (nur Gesamtemissionen) in Tabelle 17 darge- 
stellt. Eine detaillierte Darstellung dieser Emis- 
sionsentwicklung enthalten die Tabellen 40 und 41. 
Die grafische Darstellung dieser Entwicklung erfolgt 
in den Abbildungen 42 bis 50. 

Die in diesen Tabellen enthaltenen Emissionsdaten 
beruhen bis 1992 auf Berechnungsergebnissen der 
darin erwähnten Methodik. Wegen fehlender Grund- 
lagen (ausführliche Energiebilanz) konnten für die 
Jahre 1993 und 1994 hier nur Schätzungen vorge- 
nommen werden. Diese beruhen für die energetisch 
bedingten Emissionen auf Trendfortschreibungen, 
die sich an den vorläufigen Energieverbrauchsanga- 
ben in diesen Enüttentengruppen orientieren. Sie 
stellen damit konservative Schätzungen dar; d. h. die 
realen Emissionen werden wahrscheinhch noch nied- 
riger sein, da der Einfluß der Weiterentwicklung der 
Technik und die Brennstoffumstellungen nur unzu- 
reichend berücksichtigt werden konnte. Die Anga- 
ben für die übrigen nichtenergetisch bedingten 
Emissionen wurden, wenn keine Basis für eine Be- 
rechnung vorhanden war, im wesentlichen konstant 
fortgeschrieben. 

In den Jahren seit 1990 haben sich die Emissionen in 
Deutschland deutlich verringert. Dieser Effekt ist ne- 
ben dem Wirksamwerden gesetzhcher Regelungen 
insbesondere auf den wirtschafüichen Umstrukturie- 
rungsprozeß in den neuen Bundesländern zurückzu- 
führen. Mit der wesenüichen Einschränkung der 
Braunkohlenutzung und darüber hinaus der Umstel- 
lung auf emissionsärmere Brennstoffe sowie Ände- 
rungen der Verbrauchsgewohnheiten in der Bevölke- 
rung seien einige Ursachen der Emissionsminderung 
genannt. 

Am auffälligsten ist die Emissionsminderung seit 
1990 bei den Komponenten Staub (-60%) und 
Schwefeldioxid (-44%), verursacht durch den stark 
rückläufigen Einsatz der ostdeutschen Braunkohle. 
Der Rückgang der Staubemissionen ist darüber hin- 
aus noch durch eine kurzfristige Nachrüstung bzw. 
Verbesserung vorhandener Minderungstechniken 
verstärkt worden. Der Aufwand für die Nachrüstung 
von Techniken ziu* Minderung von Schwefeldioxid 
und Stickstoffoxiden erfordert dagegen noch größe- 
ren zeiüichen und finanziellen Aufwand und wird 
deswegen erst etwa bis zur Jahrtausendwende wirk- 
sam sein. 


Bei den übrigen Komponenten/Schadstoffgruppen 
sanken die Enüssionen in der Größenordnung von 
etwa 10 bis 29%, wobei diese Minderungen haupt- 
sächlich im Bereich der stationären Anlagen reahsiert 
wurden. 

Im Bereich des Verkehrs stieg der Kraftstoffver- 
brauch und damit direkt verbunden die Kohlen- 
dioxidemission um etwa 6% seit 1990. Durch moder- 
nere Motorkonzepte und steigende Ausrüstungs- 
grade mit geregeltem Katalysator konnte trotz steigen- 
der Fahrleistungen der Fahrzeuge eine Minderung 
der Stickstoffoxidemissionen (-14%) aus dem Ver- 
kehrsbereich erreicht werden. Emissionsnündemd 
wirkten sich weiterhin die gesetzlichen Regelungen 
zur Begrenzung des Schwefelgehaltes in Kraftstoffen 
(Rückgang der verkehrsbedingten Schwefeldioxid- 
emission um etwa 40% seit 1990) und die Regelun- 
gen zur Begrenzung der Enüssionen beim Umschlag 
von Kraftstoffen (Flüchtige organische Verbindungen 
ohne Methan: -60 %) aus. 

Entwicklung der Schwermetallemissionen 

Erstmahg wurde durch ein Forschungsvorhaben eine 
umfangreiche Darstellung der Emission von Schwer- 
metallen für drei ausgewählte Jahre vorgenommen, 
deren wichtigste Ergebnisse nachfolgend aufgeführt 
und in Tabelle 51 zusammengestellt sind. 

Schwermetalle sind - in unterschiedhchem Umfang - 
in den staub- und gasförmigen Emissionen fast aller 
Verbrennungs- und vieler Produktionsprozesse ent- 
halten. Die in den Einsatzstoffen teüs als Spurenele- 
mente, teüs als Hauptbestandteüe enthaltenen 
Schwermetalle werden staubförmig oder - bei hohen 
Temperaturen - gasförmig enüttiert. Die Gesamt- 
staubemissionen aus diesen Quellen betsehen zwar 
in der Regel überwiegend aus relativ ungefährlichen 
Oxiden, Sulfaten und Karbonaten von Aluminium, 
Eisen, Kalzium, Silizium und Magnesium; aufgrund 
schwermetallhaltiger, toxischer Inhaltsstoffe wie 
Cadmium, Blei oder Quecksilber können diese Emis- 
sionen jedoch ein hohes Gefährdungspotential errei- 
chen. 

Wichtige Emissionsquellen in Deutschland sind: 
Feuerungsanlagen, Eisen- und Stahlindustrie, NE- 
Metallindustrie, Müllverbrennungsanlagen, Zement- 
industrie, Glasindustrie sowie der Kraftfahrzeugver- 
kehr. Die in den Tabellen für die Jahre 1985, 1990 
und 1995 (Prognose) angegebenen Enüssionsab- 
schätzungen ausgewählter Schwermetalle umfassen 
nicht nur partikelgebundene Schwermetalle, son- 
dern auch dampf- und gasförmige Anteüe sowie den 
diffus emittierten Anteü. 

- Alte Bundesländer 

Die wesenthchen Enüsionsverminderungen erfolg- 
ten für Blei durch die Einführung von bleifreiem 
Benzin und für die weiteren Schwermetalle durch 
die Sanierung der Anlagen entsprechend den Anfor- 
derungen der Großfeuerungsanlagenverordnung 
(13. BImSchV) und der TA Luft. Insbesondere die 
dabei angewandten hochwirksamen Staubminde- 
rungsmaßnahmen führten seit 1985 zu einer erheb- 
Üchen Minderung der Schwermetallemissionen in 
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den alten Bundesländern. Die bis 1995 für die alten 
Bundesländer prognostizierte Emissionsminderung 
beträgt im Vergleich zu 1985 für Arsen 84%, Blei 
82%, Cadmium 70%, Chrom 61%, Kupfer 64%, 
Nickel 52 %, Quecksilber 63 % und Zink 68 %. 

- Neue Bundesländer 

In den neuen Bundesländern ist zwischen 1985 und 
1990 für die betrachteten Schwermetalle - mit Aus- 
nahme von Blei - nur ein leichter Emissionsrück- 
gang von 6% bis 19% zu verzeichnen, der in erster 
Linie auf einen Rückgang von Braunkohleförderung 
und -verbrauch zurückzuführen ist. Die Bleiemissio- 
nen verminderten sich dagegen um 51% aufgrund 
des bereits 1990 in den neuen Bundesländern er- 
reichten hohen Anteüs an verkauftem bleifreien 
Benzin. Die nach 1990 einsetzende deutliche Ab- 
nahme der Schwermetallemissionen ist auf die 
Nachrüstung, aber auch Stillegung von Altanlagen 
zurückzuführen. Die bis 1995 für die neuen Bun- 
desländer prognostizierte Emissionsminderung be- 
trägt für Arsen 84%, Blei 93%, Cadmium 82%, 
Chrom 68%, Kupfer 91%, Nickel 82%, Quecksüber 
78% und Zink 80%, jeweils bezogen auf das Jahr 
1985. 


Entwicklung der Emissionen bis zum Jahr 2005 

Entsprechend dem Auftrag des Bundeskabinetts an 
die Interministerielle Arbeitsgruppe zur Minderung 
der C02-Emissionen (IMA „C02-Reduktion") wur- 
den vom Umweltbundesamt Trendabschätzungen 
über möghche künftige Entwicklungen bei einzelnen 
Treibhausgasen erarbeitet. 

Die Angaben sollten angesichts der Begrenztheit der 
Aussagefähigkeit von Prognosen und Szenarien als 
Orientierungsgrößen angesehen werden. Die Grund- 
lagen und einzelnen Maßnahmen dieser Betrachtun- 
gen kann dem „Beschluß der Bundesregierung vom 
29. September 1994 zur Verminderung der CO 2 - 
Emissionen und anderer Treibhausgasemissionen in 
der Bundesrepubhk Deutschland" (Drucksache 12/ 
8557) entnommen werden. 

Zur möglichen Entwicklung der Schwefeldioxidemis- 
sionen wurden Untersuchungen im Zusammenhang 
mit dem 2. Protokoll zur Genfer Luftreinhaltekonven- 
tion zur Minderung dieser Emissionen angestellt. 

Gesicherte Abschätzungen für die weitere Entwick- 
lung der Emissionen von Ammoniak sind wegen 
der unbekannten Entwicklung der Tierbestände 
(ca. 80% der Gesamtemissionen) sowie fehlender 
Prognosen über den künftigen Einsatz und die weite- 
re Entwicklung emissionsmindemder Techniken in 
den Bereichen Fütterung (Phasenfütterung), Wirt- 
schaftsdüngerlagerung und -ausbringung sowie 
Stallabluftreinigung derzeit nicht möglich. 

Das Umweltbundesamt kommt zu der in Tabelle 52 
dargestellten Abschätzung der Entwicklung der 
Emissionen. Bezugsjahr der Emissionsvergleiche ist 
1990. Die Bezugs werte sind detailliert im Anhang 
auf geführt. 


3.1. 1.2 Grenzüberschreitende Luftverunreinigungen 

Die Bimdesrepublik Deutschland hat aufgnmd ihrer 
zentralen Lage in Europa, umgeben von grenznahen 
Industriestandorten benachbarter Länder, ein be- 
rechtigtes Interesse an einer Umweltpolitik, die ne- 
ben den nationalen Maßnahmen auch die internatio- 
nalen, grenzüberschreitenden Aktivitäten zum Ziel 
hat. Hierzu gehört u. a. eine aktive Mitwirkung und 
Weiterentwicklung der Genfer Luftreinhaltekonven- 
tion. 

Grenzüberschreitender Transport 

Da Umweltbelastungen nicht an Grenzen haltma- 
chen, erfordert ein wirksamer Umweltschutz die Zu- 
sammenarbeit über Staatsgrenzen hinweg. Notwen- 
dig sind vor allem gemeinsame Anstrengungen in 
Europa. Mit dem Übereinkommen vom 13. Novem- 
ber 1979 über weiträumige grenzüberschreitende 
Luftverunreinigungen (Genfer Luftreinhaltekonven- 
tion) wurde die Grundlage geschaffen, die grenz- 
überschreitenden Luftverunremigungen zu erfassen 
und in Protokollen zum Übereinkommen europa- 
weite Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen 
verbindhch vorzuschreiben (Schwefel-, Stickstoff-, 
VOC- und 2. Schwefel-Protokoll). Zur Analyse der 
Belastungen und Kontrolle des Erfolgs der vereinbar- 
ten Maßnahmen ist im Rahmen des Programms 
EMEP (Cooperative Programme for Monitoring and 
Evaluation of the Long-Range Transmission of Air 
PoUutants in Europa) ein Überwachungsprogramm 
eingerichtet worden. 

Gegenwärtig werden im EMEP-Programm die grenz- 
überschreitenden Transporte auf der Grundlage von 
Emissionsdaten für Schwefel, Stickstoffoxide und 
Ammoniak berechnet. Die Abbüdungen/Tabellen 53 
bis 58 stellen die Bilanzen für diese Schadstoffe in 
der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1993 dar. 

Für Deutschland stellt sich die Situation nach den 
vorläufigen Berechnungen 1993 wie folgt dar: 

- Schwefel 

Zur Deposition von 750 kt S/a, die den Emissionen 
aus der Bundesrepubhk Deutschland selbst ent- 
stammen, kamen grenzüberschreitend 300 kt S/a 
aus dem europäischen Ausland sowie weitere 
60 kt S/a, die vom EMEP-Modell keinen Emis- 
sionsquellen direkt zugewiesen werden konnten. 
Insgesamt betrug die berechnete Schwefeldeposi- 
tion 1 HO kt S/a und ist damit gegenüber 1990 er- 
heblich zurückgegangen. 

Die mittlere jährhche Depositionsrate betrug 3,1 t 
S/km^. Andererseits wurden aus der Bundes- 
repubhk Deutschland 1 Mio. t S/a in das euro- 
päische Ausland transportiert (nur europäisches 
Festland: Export an SO 2 : 730 000 1 S/a). Auch hier 
ist ein bedeutsamer Rückgang gegenüber 1990 
festzusteUen. 

- Stickstoffoxide 

Zur Deposition von 140 kt NOx/a, die den Emissio- 
nen aus der Bundesrepubhk Deutschland selbst 
entstammen, kamen grenzüberschreitend 190 kt 
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NOx/a aus dem europäischen Ausland sowie 
weitere 25 kt NOx/a, die vom EMEP-Modell kei- 
nen Emissionsquellen direkt zugewiesen werden 
konnten. Insgesamt betrug die berechnete Deposi- 
tion von oxidiertem Stickstoff rd. 360 kt NOx/a. 
Das entsprach einer mittleren jährhchen Depo- 
sitionsrate von 1,0 t NOx/km^. Andererseits wur- 
den aus der Bundesrepubhk Deutschland 530 kt 
NOx/a in das europäische Ausland transportiert 
(nur europäisches Festland: Export an NOxi 360 kt 
NOx/a). 

- Ammoniak/ Ammonium 

Zur Deposition von 300 kt Nred/a, die den Emissio- 
nen aus der Bundesrepublik Deutschland selbst 
entstammen, kamen grenzüberschreitend 120 kt 
Nred/a aus dem europäischen Ausland sowie wei- 
tere 20 kt Nred/a, die vom EMEP-Modell keinen 
Emissionsquellen direkt zugewiesen werden 
konnten. Insgesamt betrug die berechnete Deposi- 
tion von reduziertem Stickstoff also 440 kt Nred/a. 
Das entsprach einer mittleren jährhchen Depositi- 
onsrate von 1,2 t Nred/km^' Andererseits wurden 
aus der Bundesrepubhk Deutschland 200 kt Nred/a 
in das europäische Ausland transportiert. (Nur 
europäisches Festland: Export an Nred^ 140 kt 
Nred/ • 

Schadstoüeintrag aus der Atmosphäre in die Meere 

- Nordsee 

Die Arbeitsgruppe Atmospheric Input of PoUutants 
to Convention Waters (ATMOS) der Kommission 
zur Verhütung der Meeresverschmutzung vom 
Lande aus (Paris-Kommission) hat für 1992 folgen- 
de Größenordnungen des atmosphärischen Ein- 
trags von Stickstoff und SpurenmetaUen in die 
Nordsee (525 000 km^ - Angaben in t/a) geschätzt: 



Gesamtdeposition 

Stickstoff (N) 

mehr als 320 000 

Cadmium (Cd) 

3 027 

Arsen (As) 

80 

Chrom (Cr) 

100 . 

Kupfer (Cu) 

600 

Nickel (Ni) 

200 

Blei (Pb) 

1 200 

Zink (Zn) 

3 100 

Hexachlorcyclohexan (HCH) . 



Von den über den Luftpfad eingetragenen organi- 
schen Verbindungen sind besonders die halogeni- 
sierten organischen Verbindungen und Kohlen- 
wasserstoffe hervorzuheben. Der atmosphärische 
Eintrag dieser Stoffe, die aufgrund ihrer Toxizität 
besonders relevant sind, ist bisher nur durch weni- 
ge Messungen unterlegt. Das Umweltbundesamt 
hat im Rahmen des FuE -Vorhabens „Untersuchung 
des atmosphärischen Schadstoffeintrags in Nord- 
und Ostsee " erste Meßdaten für die Meßstationen 


Westerland/Nordsee und Zingst/Ostsee des Um- 
weltbundesamtes vorgelegt. 

Die Jahresdepositionen ausgewählter organischer 
Chlorverbindungen/Chlor-Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmittel in - Station 

Westerland - zeigt Tabelle 59. 

Die Anzahl der ausgewiesenen Anwendungsge- 
biete bei der Zulassung lindanhaltiger Pflanzen- 
schutzmittel wurde in Deutschland stark einge- 
schränkt. Die Anwendung HCB- und DDT-haltiger 
Pflanzenschutzmittel ist seit 1977 verboten. 

Bei atmosphärischen Einträgen organischer Ver- 
bindungen ins Meer ist unter Umständen auch 
eine Wiederabgabe durch Verdampfen und Code- 
stillation zu beachten. Bekannt ist dieser Umstand 
z. B. für das a-HCH für das Gebiet der Ostsee. 

- Ostsee 

Entsprechend den Abschätzungen der Helsinki- 
Kommission für die zweite Hälfte der 80er Jahre 
gelangen durch atmosphärische Deposition die in 
Tabelle 60 aufgeführten Spurenstoffe in die Ostsee 
(415 266 km^, Angaben in t/a). 

Ein entsprechender Fortschrittsbericht für den 
Zeitraum nach 1990 zu den atmosphärischen Ein- 
trägen über der Ostsee wird derzeit von der Hel- 
sinki-Kommission erstellt. 

Wie bereits für die Nordsee erwähnt, werden im 
Meßnetz des Umweltbundesamtes organische Ver- 
bindungen für die Ostsee erfaßt. 

Die Jahresdepositionen ausgewählter organischer 
Chlorverbindungen/Chlorpestizide in fxg/m^ - Sta- 
tion Zingst - zeigt Tabelle 61. 

3.1. 1.3 Immissionen 

Die Überwachung der Immissionsbelastung erfolgt in 
den Ballungsgebieten und Städten durch die Meß- 
netze der Bundesländer sowie im Hinbück auf groß- 
räumige Belastungen und grenzüberschreitende 
weiträumige Transporte durch das Meßnetz des Um- 
weltbundesamtes. 

Unter Nutzung der langjährigen Erfahrungen xmd 
mit Unterstützung der alten Bundesländer erfolgte 
seit der deutschen Wiedervereinigung ein umfassen- 
der Ausbau der Luftgütemeßnetze in den neuen Bun- 
desländern, der nunmehr weitgehend abgeschlossen 
ist. Damit ist für Gesamtdeutschland eine verläßüche 
Beurteüung der aktuellen Immissionssituation mög- 
üch. 

Die Meßwerte der unregelmäßig über die gesamte 
Fläche Deutschlands verteüten Meßstationen wurden 
mit einem Interpolationsverfahren zu einem regel- 
mäßigen Raster berechnet. Eine Interpretation der 
dargestellten Inunissionsfelder ist nur großräumig 
möglich, eine lokale Analyse könnte zu Fehlinterpre- 
tationen führen. 

Schwefeldioxid -Immissionen 

Die Darstellung der S02-Belastung in Deutschland 
basiert auf den Meßergebnissen von ca. 520 Meßsta- 
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tionen der Ländermeßnetze (bis 1993) sowie der etwa 
30 Stationen des Umweltbundesamtes. 

Die Abbildungen zeigen . deuthch einen Abnahme- 
trend der S02-Belastung sowohl in den alten als 
auch in den neuen Ländern. Während in den alten 
Ländern die Konzentrationen von einem großräu- 
migen Niveau von etwa 25-50 |xg/m^ und regional 
50-75 |xg/m^ (Ruhrgebiet, Rhein-Main-Gebiet, Nord- 
hessen) im Jahr 1986 kontinuierlich auf Werte kleiner 
als 25 |xg/m^ fast flächendeckend zurückgegangen 
sind, ist ein erhebhcher Rückgang in den neuen Län- 
dern erst ab 1990 zu verzeichnen. Diese Entwick- 
lung wird beispielhaft belegt durch einen Ver- 
gleich der S02-Jahresmittelwerte (1975 bis 1994) der 
Städte Gelsenkirchen und Leipzig (s. Abbüdung/Ta- 
beUe62). 

In den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü- 
ringen hegen die Immissions-Meßwerte noch groß- 
flächig zwischen 50 und 100 |xg/m^ im Jahresmittel. 
Mit dem Fortschreiten der technischen Emissions- 
Minderungsmaßnahmen und auf der Grundlage von 
Maßnahmen im Rahmen der bi- und multilateralen 
Zusammenarbeit mit den Nachbarländern, der Repu- 
bhk Polen und der Tschechischen Repubhk, ist spe- 
ziell in diesen heute noch höher belasteten Gebieten 
ein weiterer Rückgang der S02-Konzentrationen zu 
erwarten. 

Im gesamten Bundesgebiet wurde im Jahr 1993 
der Immissionswert der TA Luft, der für SO 2 mit 
140 |xg/m^ als Jahresmittel festgelegt ist, erhebhch 
unterschritten. Meßstellen, an denen S02-Immis- 
sionswerte der enstprechenden EG-Richtlmie nicht 
eingehalten wurden, gab es nur noch in den Ländern 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Allerdings 
sind auch hier die Zahl der betroffenen Meßstellen 
und die Höhe der Überschreitungen stark im Rück- 
gang begriffen. 

Winter smogalarm, verursacht durch Schwefeldioxid, 
trat im alten Bundesgebiet nicht mehr auf. In den 
Ländern Sachsen, Sachsen- Anhalt xmd Thüringen 
kam es in den Wintern 1991/92 und 1992/93 noch 
wiederholt zur Ausrufung der Vorwarnstufe und 
Alarmstufe 1. Im Winter 1993/94 kam es nur in 
Sachsen imd Sachsen-Anhalt in mehreren Smog- 
gebieten zu je einer kurzen Periode mit Ausrufung 
von Smogalarm. Im Winter 1994/95 bheben in allen 
neuen Ländern Smogsituationen aus. Wenn auch 
diese Verbesserung zum Teil günstigeren Witte- 
rungsbedingungen zugeschrieben werden kann, so 
ist als Folge der konsequenten Anwendung emis- 
sionssenkender Maßnahmen auch in den neuen 
Ländern schon bald mit Wintersmog nicht mehr zu 
rechnen. Die Jahresmittelwerte für SO 2 zeigt Ab- 
bildung/Tabelle 63. 

Staub-Immissionen 

1993 wurde an ca. 500 Meßstationen in Deutschland 
Schwebstaub gemessen. Die Staubbelastung er- 
reichte 1993 ein relativ niedriges Niveau von regional 
50 |xg/m^ und großräumig 25 bis 50 |xg/m^. Der 
abnehmende Trend ist in den alten Ländern nicht 
so ausgeprägt wie etwa beim SO 2 . Ein großer Teü 
der heute gemessenen Konzentrationen (etwa um 


20 |Jig/m^) ist natürhchen Ursprungs (z. B. Erosion 
und Aufwirbelungen). 

In den neuen Bimdesländem zeigt sich ein deutlich 
abnehmender Trend. Während gegen Ende der 80er 
Jahre in Thüringen und Sachsen verbreitet noch 
Werte über 100 |xg/m^ im Jahresmittel zu verzeich- 
nen waren, lagen sie im Jahr 1993 weitgehend zwi- 
schen 50 und 75 |jig/m^ und nur vereinzelt noch dar- 
über. 

Ähnlich wie beim SO 2 ist in den neuen Bundeslän- 
dern auch beim Staub eine Fortsetzung des abneh- 
menden Trends zu erwarten, wobei auch hier den 
Maßnahmen im Rahmen der internationalen Zusam- 
menarbeit mit den Nachbarstaaten eine große Be- 
deutung zukommt. In Abbüdung/Tabelle 64 ist die 
flächendeckende Staubbelastung im Zeitraum 1985 
bis 1992 dargestellt. Für 1993 hegen zur Zeit noch 
keine flächendeckenden und geprüften Meßdaten 
vor. 

S tickstoffdioxid-Immissionen 

Stickstoffoxide (NO, NOx) werden primär überwie- 
gend als Stickstoffmonoxid (NO) emittiert. Dieses 
Gas wird relativ schneU in der Luft zu Stickstoff- 
dioxid (NO 2 ) oxidiert, das unter dem Einfluß von 
UV-B -Strahlung wiederum zu NO und O zersetzt 
wird. Man findet außerhalb der Ballungsräume in 
den ländhchen Gebieten N02-Konzentrationen, die 
nur selten einen Wert von 30 ijig/m^ überschreiten 
xmd die abseits von verkehrsreichen Straßen unter 
10 fjig/m^ hegen. In den Baüxmgsräxunen werden - je 
nach Lage der Meßstation - Jahresmittelwerte zwi- 
schen 30 und 60 ixg/m^ gemessen (Stationen mit 
größerem Repräsentanzradius). Eng begrenzte lokale 
Effekte, wie sie z. B. bei Stationen auftreten, die 
einen „verkehrsbezogenen" Charakter aufweisen, 
führen zu Konzentrationen, die durchaus 100 ixg/m^ 
xmd darüber erreichen können. 

An der Immissionssituation hat sich im Berichtszeit- 
raum in den alten Bxmdesländem nichts Wesenth- 
ches verändert. Die durch den VoUzug der Großfeue- 
rxmgsanlagen-Verordnxmg erzielte Minderung der 
Belastung wurde z. T. wieder kompensiert durch Zu- 
wächse beim Verkehrsaufkommen. Nach wie vor ist 
daher im wesenthchen der verkehrsbeeinflxißte 
Raxim durch Stickstoffdioxid belastet; insbesondere 
gilt dies für Gebiete an Autobahnen. 

In den neuen Bundesländern ist viehach eine Zu- 
nahme der mittleren jährhchen Stickstoffdioxid- 
belastung festzustehen. So ist z. B. in Dresden die 
N02-Konzentration von 20 |xg/m^ im Jahr 1989 axif 
35 fxg/m^ im Jahr 1993 angestiegen. Diese Entwick- 
lung ist hauptsächhch axif die Zxmahme des Kraft- 
fahrzeugverkehrs zurückzxiführen. 

In Abbildxmg/Tabelle 65 ist die flächendeckende, ra- 
stermäßige N02-Immissionskonzentration von 1988 
bis 1994 xmter Verwendimg der Meßwerte von 
ca. 400 Stationen dargestellt. Der Grenzwert der EG- 
Richtlinie von 200 |xg/m^ als 98% -Wert wird an allen 
Meßstellen unterschritten. Ledighch der Leitwert von 
135 |xg/m^ ist an wenigen Meßstellen mit starker Ver- 
kehrsbeeinflussung überschritten. 
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Bodennahes Ozon 

Ozon gilt als Leitkomponente imd Hauptbestandteil 
des Sommersmogs („Los Angeles-Smog"), der eine 
Reihe weiterer Photooxidantien enthält, die bei pho- 
tochemischen Reaktionen zwischen VOC (= flüchtige 
organische Verbindungen) und NO^ (Stickstoffoxide, 
NO und NO 2 ) gebüdet werden, wie z. B. Peroxide 
(z. B. H 2 O 2 ), Salpetersäure, organische Nitratverbin- 
dungen wie PAN (Peroxyacetylnitrat), Aldehyde 
(z. B. Formaldehyd). 

Ozon bildet sich aus den Vorläufersubstanzen NOx 
und VOC unter dem Einfluß der Sonnenstrahlung. 
Andererseits wird Ozon nahezu spontan durch Stick- 
stoffmonoxid (NO) zerstört, das aus Quellen wie z. B. 
den Kraftfahrzeugverkehr und industrieller Anlagen 
emittiert wird. Dies führt dazu, daß hohe Ozonkon- 
zentrationen eher am Rande von Ballungsräumen 
und in stadtfemen Erholimgsgebieten auf treten. 

Etwa 5 bis 10% der Bevölkerung reagieren besonders 
empfindhch auf erhöhte Ozonkonzentrationen in der 
Außenluft und können bei intensiver körperhcher 
Betätigung im Freien gesundheitlich beeinträchtigt 
werden. Die Symptome sind jedoch reversibel. Bei 
sehr hohen Konzentrationen über 400 fxg/m^ können 
Beeinträchtigungen auch bei nicht besonders emp- 
findüchen Personen auftreten. Akute und vor allem 
irreversible Schädigungen sind bei den in Deutsch- 
land gemessenen Konzentrationen nicht zu erwarten. 
Unabhängig hiervon hat in jüngster Zeit die MAK- 
Kommission (MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzen- 
tration) den Schadstoff Ozon als potentiell krebserre- 
gend eingestuft. 

Neben den Wirkungen von Ozon auf den Menschen 
sind auch Schäden durch erhöhte Ozonkonzentratio- 
nen an Sachgütern zu beobachten (Materialschäden 
bei Gummi, Farben und Textihen, aber auch Ern- 
teeinbußen). Eine wichtige Rolle spielt die Ozonkon- 
zentration auch bei den Diskussionen über die Ursa- 
chen der „neuartigen Waldschäden" und bei der 
Schädigung empfindhcher Pflanzen und Ökosy- 
steme. 

Aufgrund der Immissionssituation und der Schadwir- 
kungen des Ozons hat die EU die Richtlinie 92/72/ 
EWG vom 21. September 1992 erlassen. Die RichÜi- 
nie der EU wird durch die 22. BImSchV in deutsches 
Recht umgesetzt. Diese Verordnung legt die folgen- 
den Schwellenwerte fest: 

Schwellenwert für den Gesundheitsschutz: 

110 fxg/m^ als Mittelwert über 8 Stunden 

Schwellenwert zum Schutz der Vegetation: 

65 fxg/m^ als Mittelwert über 24 Stunden 
200 fxg/m^ als Mittelwert über 1 Stunde 

Schwellenwert zur Unterrichtung der Bevölkerung: 
180 jjig/m^ als Mittelwert über 1 Stunde 
Schwellenwert zur Auslösung eines Warnsystems: 

360 |xg/m^ als Mittelwert über 1 Stunde. 

Bis auf den Schwellenwert zur Auslösung eines 
Warnsystems werden in Deutschland alle angeführ- 


ten Schwellenwerte noch alljährhch häufig über- 
schritten. 

Die vergleichende Darstellung der Ozon-Jahresmit- 
telwerte 1988 bis 1994 zeigt Abbildung/Tabelle 66. 
Diese Karten winden auf der Datenbasis von bundes- 
weit 328 Meßstationen (Stand 1992: nur etwa 260 
MeßsteUen) zusammengestellt. Nach der Tabelle 67 
der Jahresmittelwerte der Ozonkonzentration im 
Meßnetz des Umweltbundesamtes zeichnet sich für 
den betrachteten Zeitraum kein lYend der Ozonkon- 
zentration ab. Vielmehr werden meist kurzzeitig auf- 
tretende sommerhche Ozonepisoden (zwischen Mai 
imd August) im Jahresmittel ausgeghchen und unter- 
üegen sehr stark der Variabüität der räumhchen und 
zeitüchen Witterungsverhältnisse. 

Abgesehen von der Tatsache, daß die natürliche 
bodennahe Ozonkonzentration mit zunehmender 
Geländehöhe (Mittelgebirge/Alpen) auch höhere 
Durchschnittswerte gegenüber im Flachland gelege- 
nen Meßstellen aufweist, sind im Flächenmittel er- 
höhte Ozonkonzentrationen vor allem festzustellen: 

- im Rheintalgraben/Nord-Baden-Württemberg 

- in Teilen Hessens sowie 

- in Teilen des unmittelbaren Küstengebietes. 

An Hand der Meßwerte von 1994 wurden nachfol- 
gende Überschreitungen der Schwellenwerte der 
EG-RichÜinie bzw. der 22. BImSchV festgestellt: 

Nur 13 der 300 Meßstationen überschreiten im Jahr 
1994 zu keinem Zeitpunkt den Informationswert von 
180 fxg/m^. Es sind dies die verkehrsnahen Meßsta- 
tionen, die dmch den oben beschriebenen Ozonab- 
bauprozeß besonders niedrige Konzentrationswerte 
aufweisen. 

Mit dem „Ozongesetz" vom 19. Juh 1995, in Kraft ge- 
treten am 26. Juli 1995, wurde eine bundeseinheitii- 
che Regelung zur Reduzienmg von Ozonspitzenkon- 
zentrationen geschaffen. Dies ist weltweit die erste 
Regelung, die festlegt, daß beim Erreichen besonders 
hoher Ozonkonzentrationen großräumige Fahrver- 
bote für nichtschadstoffarme Kraftfahrzeuge in Kraft 
treten. Das Gesetz sieht Fahrverbote für hoch emittie- 
rende Kraftfahrzeuge vor, wenn an mindestens drei 
Meßstationen im Bundesgebiet, die mehr als 50 km 
imd weniger als 250 km voneinander entfernt sind, 
ein Stundenmittelwert von 240 Mikrogramm/m^ er- 
reicht wird und derartige Ozonkonzentrationen auch 
am nächsten Tag im Bereich dieser Meßstationen zu 
erwarten sind. 

Die Fahrverbote gelten jeweils „in dem Gebiet eines 
Landes oder Teilen eines Landes . . ., wenn bei min- 
destens drei Meßstationen im Bundesgebiet, die 
mehr als 50 km und weniger als 250 km voneinander 
entfernt sind und von denen mindestens zwei, im 
Falle der Länder Berhn, Bremen, Hamburg und Saar- 
land mindestens eine, in diesem Land oder in einem 
angrenzenden Landkreis hegen, 

1. die Ozonkonzentration von 240 Mikrogramm/m^ 
Luft als Mittelwert über eine Stunde an demselben 
Tag erreicht wird und 
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2. auf Grund der meteorologischen Erkenntnisse des 
Deutschen Wetterdienstes anzunehmen ist, daß 
die in Nummer 1 bestimmte Konzentration im Be- 
reich dieser Meßstationen im Laufe des nächsten 
Tages erreicht wird" (vgl. auch Abschnitt 2. 3. 3. 3). 

Der Schwellenwert zur Unterrichtung der Bevölke- 
rung von 180 |xg/m^ würde 1995 in Deutschland an 
insgesamt 57 Tagen überschritten. Die mittlere Über- 
schreitungszeit pro Meßstation lag bei ca. sechs 
Stunden. Der Konzentrationswert von 240 ixg/m^, der 
eine Bedingung zur Auslösung von Ozonalarm nach 
dem Ozongesetz ist, wurde im Sommer 1995 an ins- 
gesamt 16 Tagen und an 59 Stationen überschritten, 
vor allem während einer langen Schönwetterphase 
zwischen Ende Juni imd Mitte August. Der Schwer- 
punkt der Überschreitungen lag dabei im süd- und 
westdeutschen Raum: Baden-Württemberg (9 Tage), 
Hessen (8 Tage), Nordrhein-Westfalen (6 Tage), 
Rheinland-Pfalz (4 Tage), Niedersachsen (3 Tage) 
und Bayern (1 Tag), ln den anderen Bundesländern 
wurde der Wert im Jahr 1995 nicht überschritten. Die 
Überschreitungshäufigkeiten spiegeln die langjähri- 
ge Beobachtung wider, daß die Ozonkonzentrationen 
vor allem im Süden, aber auch im Westen Deutsch- 
lands besonders hoch sind. Grund hierfür ist die im 
Süden höhere Sonnenscheindauer sowie die dortige 
Höhenlage. Beides sorgt für einen stärkeren Ozonbil- 
dungsmechanismus als im Norden. 

Die erste Bedingung für die Auslösung von Fahrver- 
boten nach dem Ozongesetz (mehr als 240 ixg/m^ am 
gleichen Tag an mindestens 3 Meßstationen, die 
mehr als 50 km, aber weniger als 250 km voneinan- 
der entfernt sind), war am 12. August 1995 in Nord- 
rhein-Westfalen erfüllt. Allerdings wurde kein Fahr- 
verbot ausgelöst, da die Prognose für den nächsten 
Tag (zweite Bedingung nach dem Ozongesetz) keine 
Konzentrationen über 240 |xg/m^ im Bereich dieser 
Stationen erwarten heß. 

Die höchste 1995 in Deutschland gemessene Ozon- 
konzentration betrug 293 ixg/m^ (Stuttgart-Hafen am 
21. Juü 1995). Der Schwellenwert zur Auslösung des 
Alarmsystems nach EG -Richtlinie von 360 |xg/m^ 
(Stundenmittelwert) wurde sonüt nicht erreicht. Trotz 
dieser hohen Konzentration wurde jedoch kein 
Ozonalarm ausgelöst, da es sich lediglich um eine lo- 
kale Spitze handelte und die Bedingung von Über- 
schreitungen des Wertes von 240 |xg/m^ an minde- 
stens 3 Meßstationen nicht erfüllt war. Einen ausführ- 
lichen Jahresbericht zur Ozonsituation 1995 wird das 
Umweltbundesamt später veröffentlichen. 

Saure Niederschläge und weitere Depositionen 

Luftverunreinigungen belasten nicht nur die Atem- 
luft des Menschen, sondern insbesondere auch durch 
Ablagerungen die Böden, Gewässer und Pflanzen. 
Mit dem Ziel, den Erfolg der getroffenen Luftreinhal- 
temaßnahmen zu verfolgen, wird nunmehr auch ent- 
sprechend der Forderung des Rates von Sachverstän- 
digen für Umweltfragen (1994) in Deutschland die 
Deposition annähernd flächendeckend und ver- 
gleichbar durch das Luftreinhaltemeßnetz des Um- 
welt bimdesamtes erfaßt. 


Hieraus und aus ergänzenden Messungen, z. B. der 
Landesforstverwaltungen, ergibt sich folgendes Bild: 

Auf nahezu aUen Untersuchungsstandorten in den 
alten Ländern ist während der letzten zehn Jahre ein 
erheblicher Rückgang der Sulfatdeposition zu ver- 
zeichnen. Der Rückgang ist um so höher, je höher die 
Ausgangsbelastimg der Standorte war. Unter Fich- 
tenbeständen im SoUing/Harz erreichten die Sulfat- 
einträge beispielsweise gegen Mitte der 70er Jahre 
mit jährlich 80 bis 110 kg/ha ein Maximum und gin- 
gen bis Anfang der 90er Jahre um etwa die Hälfte 
auf nunmehr 40 bis 50 kg/ha zurück. 

Aber auch in den neuen Ländern zeichnet sich in 
den Jahren 1991 und 1992 eine deuthche Verringe- 
rung der Sulfateinträge ab. Dennoch erreicht die ak- 
tuelle jährliche Sulfatdeposition z. B. unter Fichten- 
beständen in Thüringen immer noch Werte zwischen 
35 und 60 kg/ha. Allerdings übersteigen auch die 
verringerten Schwefeleintragsraten die Schwellen- 
werte der Verträglichkeit für Waldökosysteme noch 
beträchtlich. 

Die aktuellen jährlichen Eintragsraten von Stickstoff 
(Nitrat und Ammonium) erreichen derzeit auf vielen 
Standorten Größenordnungen um 30 bis 40 kg N/ha. 
Sie liegen damit etwa um das Zwei- bis Fünffache 
über der Stickstoffmenge, die der Wald für sein 
Wachstum benötigt. Durch die jahrzehntelang anhal- 
tenden Einträge hat sich in vielen Waldökosystemen 
eine Sättigung nüt Stickstoff eingestellt. Diese Wäl- 
der können überschüssigen Stickstoff nicht mehr 
speichern und geben ihn - zum Teil in umweltbe- 
lastender Form - wieder ab. 

Schwefel- und Stickstof feinträge in die Wälder be- 
deuten eine erhebliche Säurebelastung insbesondere 
der Waldböden. Waldböden können Säureeinträge 
innerhalb gewisser Grenzen abpuffem bzw. öko- 
systemunschädhch neutralisieren. Wird diese Puffer- 
fähigkeit jedoch überschritten, so ist mit einer fort- 
schreitenden Versauenmg der Waldböden zu rech- 
nen. Durch die Bodenversauerung verringert sich die 
Fähigkeit der Böden, Nährstoffe festzuhalten. Zudem 
können v.a. infolge der Zerstörung von Tonmineralen 
hohe Konzentrationen potentiell giftiger Aluminium-, 
Eisen- und Manganionen im Bodenwasser auftreten. 
Standorte mit pufferschwachem Untergrund können 
bis in Grund- und Quellwasser-Schichten hinein ver- 
sauern. Dadurch kann die Wasserqüahtät erhebhch 
beeinträchtigt werden. 

Gemäß den Vereinbarungen im Rahmen der UN/ 
ECE sind auch in Deutschland kritische Belastungs- 
grenzen für Waldökosysteme gegenüber Säureein- 
trägen errechnet worden. Hierbei werden in einem 
einfachen Gleichgewichtsansatz die säureproduzie- 
renden und säureverbrauchenden Prozesse gegen- 
einander auf gewogen („Critical Loads "-Konzept). 
Das Puffervermögen der Böden und damit die kriti- 
sche Belastungsgrenze ist überschritten, wenn die 
Menge der Säuredeposition und der bodenintemen 
Säurebüdung die der gesamten Sämeneutralisations- 
kapazität übersteigt. 

Dabei ist zu beachten, daß sowohl die Deposition von 
Schwefelverbindungen als auch die von Stickstoff- 
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Verbindungen (Stickstoffoxide und Ammonium) ver- 
sauerend auf den Boden wirken. Die Angabe einer 
Empfindlichkeit der Böden muß sich daher auf eine 
Gesamtsäurebelastung beziehen. 

Trotz der erheblichen Minderung der S02-Emissio- 
nen werden die kritischen Belastungs werte beson- 
ders in Teilen der neuen Länder noch deutlich über- 
schritten, In Teilen der alten Länder übersteigen die 
Säureeinträge die kritischen Belastungswerte vor 
allem wegen der unvemündert hohen Stickstoffein- 
träge. 


Treibhauseffekt und Klimaänderungen 

Klimawirksame Gase beeinflussen den Strahlungs- 
haushalt des Erde-Atmosphäre-Systems und verän- 
dern diesen. Die atmosphärischen Konzentrationen 
von Treibhausgasen, u. a. CO 2 , Methan und Distick- 
stoffoxid, sind seit vorindustriellen Zeiten (1750) 
deuthch angestiegen. Dies wurde im wesentlichen 
durch menschliche Aktivitäten verursacht, insbe- 
sondere durch die Verbrenmmg fossiler Brenn- 
stoffe, Landnutzungsänderungen und die Landwirt- 
schaft. 

Das wichtigste klimawirksame Treibhausgas ist Koh- 
lendioxid (CO 2 ). Neben CO 2 tragen auch eine Reihe 
anderer Spurengase zum zusätzlichen, anthropoge- 
nen Treibhauseffekt bei. Dies kann langfristig zur 
globalen Erwärmung, anderen Klimaänderungen 
und deren Folge Wirkungen führen; hierauf wird in 
Abschnitt 3.1.b.3.1 eingegangen. Nationale Maßnah- 
men zur Bekämpfung von Klimaänderungen werden 
in Abschnitt 3. 1.2.2 behandelt. 


Stratosphärische Ozonschicht 

Chemisch schwach wirksame Schadstoffe, die auf- 
grund ihrer Langlebigkeit in die Stratosphäre aufstei- 
gen, können dort die Ozonschicht angreifen. 

Die aufgrund anthropogener Emissionen von Fluor- 
chlorkohlenwasserstoffen (FCKW) und Halonen be- 
einflußten Ozonkonzentrationen in der Stratosphäre 
ändern sich besonders ausgeprägt über den Polar- 
regionen. Wegen der besonderen meteorologischen 
Verhältnisse ist dabei die Ozonschicht über der Ant- 
arktis am stärksten beeinträchtigt, und zwar zur Zeit 
des polaren Frühlings. 

Aber auch in bezug auf die Arktis mehren sich in der 
jüngsten Vergangenheit emstzunehmende Meldun- 
gen. Auf der Basis satellitengestützter Messimgen 
wurde im arktischen Polarwirbel während des Win- 
ters 1992/93 ein deutlicher Ozonabbau festgestellt, 
der auf anthropogenes Chlor zurückgeführt werden 
kann. Zu Beginn des Jahres 1995 durchgeführte 
Messungen auf Spitzbergen belegen extrem niedrige 
Ozonwerte in der Größenordnung eines Defizits von 
fast 50 % . Inzwischen gilt es als erwiesen, daß in der 
Stratosphäre über der Arktis die gleichen ozonab- 
bauenden Prozesse wirksam werden wie über der 
Antarktis. 

Die Analysen der Ozonmessungen von Satelliten 
und Bodenstationen lassen deutlich vemünderte 


Ozonsäulendichten mit regional und jahreszeitlich 
verschieden ausgeprägten Trends insbesondere in 
den mittleren und hohen Breiten beider Hemi- 
sphären erkennen. Die Ozonverluste über der Nord- 
hemisphäre sind dabei während der Winter- und 
Frühjahrsmonate mit bis zu 8% je Dekade am 
stärksten. Während der übrigen Jahreszeit sind sie 
weniger ausgeprägt, jedoch signifikant. Die Ab- 
nahmen haben sich besonders in den 80er Jahren 
verstärkt. 

Zur Beobachtung der Ozonsäulendichten über 
Deutschland werden beim Deutschen Wetterdienst 
Ozonsonderaufstiege durchgeführt. Diese Messun- 
gen zeigen eine Verlustrate von etwa 5% je Dekade 
im Höhenbereich von 18 bis 22 km. 

Nach heutiger Kenntnis sind sowohl die globalen 
Ozonabnahmen als auch die jährhch wiederkehren- 
den Abnahmen des Ozons in der Antarktis durch die 
zunehmende Konzentration von Schadgasen in der 
Atmosphäre, speziell der FCKW und Halone verur- 
sacht, wenn sich auch die einzelnen Abbaumecha- 
nismen im Detail unterscheiden. 

Wenn auch die Emissionen an FCKW und Halonen 
(Verwendung als Lösemittel, bei der Herstellung 
von Schaumstoffen, als Kältemittel und als Treibmit- 
tel für Sprühdosen, Halone hauptsächlich als Feuer- 
löschmittel) aufgrund der Befolgung des Montrealer 
Protokolls drastisch zurückgehen, nimmt deren 
Konzentration als Spätfolge früherer Emissionen in 
der Stratosphäre auch in den kommenden Jahren 
noch zu, so daß jeweils mit einem stark ausgepräg- 
ten Ozonloch über der Antarktis und Ozonabnahme 
über der Arktis sowie den mittleren und höheren 
Breiten beider Hemisphären gerechnet werden 
muß. 

Global Atmosphäre Watch 

Als eine Folge der Konferenz der Vereinten Nationen 
in Rio de Janeiro wurde durch die Weltorganisation 
für Meteorologie (WMO) das Umweltbeobachtungs- 
programm „Global Atmosphere Watch" (GAW) ins 
Leben gerufen. GAW ist in das Klimaüberwachungs- 
system GCOS (Global Climate Observation System) 
eingegliedert. 

Im Rahmen von GAW wird ein weltweites Beobach- 
tungsnetz mit 30 sog. Globalstationen imd 200 bis 
300 sogenannten Regionalstationen eingerichtet. 
Ziele von GAW sind: 

- Umweltüberwachung 

Feststellung der chemischen Zusammensetzung 
der Atmosphäre und ihre Veränderung durch na- 
türliche sowie durch den Menschen verursachte 
(anthropogene) Prozesse 

- Frühwarnung 

Feststellung möglicher Klimaveränderungen, 
Überwachung des Klimasystems und der damit 
gekoppelten chemischen und physikahschen Pa- 
rameter 


48 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Drucksache 13/4825 


- Aufdeckung von Transporten 

Feststellung von überregionalen Schadstofftrans- 
porten sowie deren Veränderung 

- Umweltkontrolle 

Überwachung der Einhaltung internationale Ab- 
kommen zur Reduzierung der Luftverunreinigung 

- Forschung 

Erweiterung der Erkenntnisse über das chemische 

und physikahsche Verhalten der Atmosphäre. 

Deutschland beteüigt sich am GAW-Programm mit 
einer Globalstation im Umwelthöhenobservatorium 
Schneefemerhaus auf der Zugspitze in Verbindung 
mit dem Hohenpeißenberg und den beiden Regional- 
stationen Schauinsland und Neuglobsöw. 

Das Meßprogramm der Globalstation umfaßt neben 
den klimarelevanten Spurenstoffen wie Kohlendioxid 
(CO 2 ), Ozon (O3), Methan (CH 4 ), Wasserdampf 
(H 2 O), Distickstoffmonoxid (N 2 O) auch reaktive Spu- 
rengase (z. B. SO 2 , NOx), FCKW, partikelförmige 
Luftverunreinigungen, Strahlung, Vertikalprofile 
ausgewählter Spurenstoffe, Niederschlag und Wol- 
kenwasser sowie Deposition und meteorologische 
Parameter. 

Boden- und Gewässerversauerung 

Trotz der Luftreinhaltemaßnahmen hat sich die Ver- 
sauerungssituation in den letzten zehn Jahren kaum 
verändert. Dies ist einerseits in der zeitverzögerten 
Reaktion auf die sauren Einträge der Vergangenheit 
und zum anderen durch die veränderte Dispositions- 
matrix mit sinkenden Schwefel- aber ansteigenden 
Stickstoff-Einträgen zu erklären. 

Die effektivste Maßnahme gegen das Fortschreiten 
der Versauerung ist die Emissionssenkung. Aufgrund 
der bereits angesprochenen Nachhaltigkeit des in 
Gang gekommenen Prozesses ist nicht in jedem 
Fall eine „Reparatur" der eingetretenen Schädi- 
gungen möglich. Daher gilt hier der Grundsatz der 
Schadensbegrenzung. Vorrangiges Ziel ist es dabei, 
weitere Schadstoffemissionen weitgehend zu ver- 
ringern oder, wo möglich, zu vermeiden. Das gilt 
insbesondere für das in Vorbereitung befindliche 
neue NOx A/OC -Protokoll im Rahmen des Genfer 
Luftreinhalteübereinkommens, das sog. Säurepro- 
tokoll, das die Reduzierung der wichtigsten am 
Versauerungsprozeß beteiligten Schadstoffe vor- 
sieht. Auch Bodenschutzmaßnahmen werden mit- 
wirken. 

Die Bundesregierung beabsichtigt, in dieser Legisla- 
turperiode den Entwurf eines Bundes-Bodenschutz- 
gesetzes vorzulegen. Der Entwurf wird neben Rege- 
lungen zur Gefahrenabwehr und Sanierung von Alt- 
lasten und kontaminierten Böden auch Regelungen 
zur Vorsorge gegen zukünftige schädliche Einwir- 
kungen enthalten. Grund ist u. a. die Erhaltung der 
Nutzungsfunktionen des Bodens. Hierfür ist die Fest- 
legung von Boden- Vorsorgewerten vorgesehen, bei 
deren Erreichen die Besorgnis einer schädlichen Bo- 
denveränderung vorliegt. In einer Rechtsverordnung 
sollen Maßnahmen zur Bodenvorsorge festgelegt 


werden können. Nach diesen Regelungen definierte 
schädliche Bodenveränderungen soUen je nach Ursa- 
che als schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne 
des § 3 Abs. 1 oder als Gefahren etc. im Sinne des § 5 
Abs. 1 Nr. 1 BImSchG gelten. Zur Vorsorge ist zu- 
künftig die Einhaltung von Anforderungen anzustre- 
ben, die in Rechtsverordnungen zu dem Bundes- 
Bodenschutzgesetz festgelegt werden. 


3.1 .2 Maßnahmen zur Luftreinhaltung 

3.1. 2.1 Änderungen des Bundes-Immissionsschutz- 
gesetzes und anderer Rechtsvorschriften 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich aus- 
schließlich auf die Änderungen des BImSchG und 
seiner Rechtsverordnungen seit dem 1 . Januar 1992. 
Teilweise sind Änderungen der Rechts Verordnungen, 
die 1992 in Kraft getreten sind, bereits im 5. Immis- 
sionsschutzbericht behandelt worden, obwohl sich 
der damalige Berichtszeitraum nur auf die Jahre von 
1988 bis 1991 erstreckt (vgl. S. 5). In diesen Fällen 
wird auf die entsprechenden Textpassagen im 5. Im- 
missionsschutzbericht an der jeweiligen Stelle ver- 
wiesen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, daß in diesem Kapi- 
tel ausschließlich die Maßnahmen aufgeführt wer- 
den, die nicht an anderer Stelle (insbesondere in Ab- 
schnitt 2 ) beschrieben werden. 

3.1. 2.2 Energiebezogene Maßnahmen 

Mit der Rede des Bundeskanzlers vor der 1 . Vertrags- 
staaten-Konferenz in Berlin am 5. April 1995 hat sich 
die Bundesregierung das Ziel gesetzt, die C 02 -Emis- 
sionen bis zum Jahre 2005 im Vergleich zu 1990 lun 
25% zu senken. Damit wurde das nationale CO 2 - 
Minderungsziel auf das international übliche Basis- 
jahr 1990 bezogen und präzisiert. 

Die Bundesregierung stützt ihre Pohtik zur Vermin- 
derung von CO 2 und anderen Treibhausgasen so- 
wohl auf den Gesichtspunkt der Klimavorsorge als 
auch auf die Notwendigkeit zur weiteren Verminde- 
rung „traditioneller" Umweltbelastungen und die 
Notwendigkeit zur Schonung begrenzt verfügbarer 
Ressourcen. Energiebezogene Maßnahmen tragen 
nicht nur zum Khmaschutz bei, sie entlasten gleich- 
zeitig die Umwelt auf breiter Front (Verringerung der 
Luft-, Gewässer- und Bodenbelastungen). Analoges 
gilt für die Verminderung nichtenergiebedingter 
Treibhausgase. Im Sinne einer „Vorsorge- und no-re- 
gret-Politik" wird somit im Rahmen des Gesamtkon- 
zeptes der Bundesregierung verschiedenen Zielen 
gleichzeitig entsprochen. 

Da auch heute noch keine technisch oder ökono- 
misch sinnvoll darstellbaren nachgeschalteten Anla- 
gen zur Minderung der C 02 -Emissionen zur Verfü- 
gung stehen, bleiben als einzige Ansatzpunkte der 
rationelle und sparsame Einsatz von Energie auf al- 
len Ebenen der Energieversorgung und -nutzung so- 
wie die Substitution von Brennstoffen mit dem Ziel 
der Verminderung von CO 2 - und anderen Treibhaus- 
gasemissionen. 
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Im Rahmen der Klimavorsorgepolitik hat der Einsatz 
ökonomischer Instrumente, mit denen externe Ko- 
sten der Energienutzung verursachergerecht in die 
Energiepreise einbezogen und damit Lenkungssi- 
gnale zur Erhöhung der Energieeffizienz gesetzt so- 
wie Substitutionsprozesse angestoßen werden, für 
die Erreichung des C02-Minderungsziels der Bun- 
desregierung weiterhin wesenüiche Bedeutung. Die 
Bundesregierung strebt in diesem Zusammenhang 
eine EU-weite C02-Energiebesteuerung an. 

Bestandteil des Gesamtkonzepts sind auch Förde- 
rungsmaßnahmen. Die Bundesregierung hat hier be- 
reits mit einem Bündel von Hüfen und Maßnahmen 
einen wichtigen Beitrag für eine deutliche Minde- 
nmg von Treibhausgasemissionen (insbesondere 
CO 2 ) geschaffen. 

Eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige 
C02-Reduzierung ist die Verfügbarkeit moderner, 
hocheffektiver Energietechnologien und die Nut- 
zung von C02-armen bzw. C02-freien Energiequel- 
len. Die Bundesregierung entwickelt diese Technolo- 
gien in breitestmöghchem Umfang im Rahmen ihres 
Programms Energieforschung und Energie technolo- 
gien. 

Die Bundesregierung hat außerdem mit dem IKA- 
RUS-Projekt ein Instrumentarium geschaffen, mit 
dem C02-Reduktionsstrategien auf ihre technische 
Machbarkeit und ihre volkswirtschaftlichen Auswir- 
kungen untersucht werden können. 

Im Rahmen eines systematisch entwickelten Maß- 
nahmenkatalogs werden ordnungsrechüiche Anfor- 
derungen auch künftig wichtige Elemente eines um- 
fassenden Gesamtkonzepts darstellen. Neben ökono- 
mischen Instrumenten und ordnungsrechüichen An- 
forderungen sieht die Bundesregierung flankierende 
Instrumente wie Information, Beratung, Aus- und 
Weiterbildung als notwendige dritte Säule des Maß- 
nahmenbündels an. Die Bundesregierung hält den 
verstärkten und möglichst aufeinander abgestimm- 
ten Einsatz von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Verbraucherinformation, wie z. B. das deutsche und 
das europäische Umweltzeichen sowie die Kenn- 
zeichnung des Energieverbrauchs von Haushaltsge- 
räten, für außerordenüich wichtig. Auf diesem Wege 
soll das Problembewußtsein aller Beteüigten und da- 
bei in besonderem Maße auch der Verbraucher für 
die Notwendigkeit und die Möglichkeiten der Min- 
derung von Treibhausgasemissionen (vor allem CO 2 ) 
aktiviert werden. 

Im Vorfeld der 1. Vertragsstaatenkonferenz zur Kli- 
marahmenkonvention in Berlin fanden intensive Ge- 
spräche zwischen der Bundesregierung und der 
deutschen Wirtschaft über weitere eigene Maßnah- 
men der Wirtschaft zur Verminderung von CO 2 - 
Emissionen statt. Am 10. März 1995 wurde der Bun- 
desre0erung die Erklärung der deutschen Wirtschaft 
zur Klima Vorsorge übergeben. 

j 

Durch diese Erklärung wird der von der Bundesre- 
gierung in der Koahtionsvereinbarung vorgezeigte 
Weg zu mehr Selbstverantwortrmg der Wirtschaft be- 
schritten. 


In der Erklärung werden belastbare Daten zu CO 2 - 
Reduktionszielen der einzelnen Wirtschaftszweige 
aufgeführt. Ferner hat sich die Wirtschaft verpflich- 
tet, die Umsetzung ihrer Zusagen durch ein Monito- 
ring nachzuweisen. Es hegt im gemeinsamen Inter- 
esse von Bimdesregierung imd Wirtschaft zu bele- 
gen, wie erfolgreich Selbstverpfhchtungserklärun- 
gen sein können. Über die im einzelnen von den 
jeweihgen Wirtschaftszweigen durchzuführenden 
Maßnahmen wird die Bundesregierung gemeinsam 
mit der Wirtschaft weiter beraten. 

Die Bundesregierung ist sich bewußt, daß die einge- 
gangenen Verpflichtimgserklärungen bestimmter 
Rahmenbedingungen bedürfen. Vor diesem Hinter- 
grund ist die Bundesregierung bereit, ordnungs- 
rechtüche Maßnahmen zur Klima Vorsorge, wie z. B. 
die Wärmenutzungs Verordnung, einstweilen zurück- 
zusteUen und entsprechend der Koaütionsvereinba- 
rung der Privatinitiative Vorrang zu geben. Falls 
diese nicht zu den gesetzten Zielen führt, wird die 
Bimdesregierung über dann erforderhche Schritte 
neu nachdenken. 

Angesichts der globalen Dimension des Treibhausef- 
fektes bekräftigt die Bundesregierung ihre Auffas- 
sung, daß nationale Alleingänge das Problem nicht 
lösen können. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß poüti- 
sche Maßnahmen zur Vorsorge nicht allein mit dem 
Hinweis auf noch vorhandene Wissenslücken unter- 
lassen werden dürfen. 

Der durch die deutsche Wirtschaft in Übereinstim- 
mung mit der Bundesregierung vorgeschlagene Weg 
könnte Minderungspotentiale erschließen, die staat- 
lichen Einzehnstrumenten nicht zugänglich wären. 
Ein Erfolg dieses Weges könnte darüber hinaus Vor- 
büdwirkung für die Industriestaaten besitzen. Dazu 
ist es erforderhch, daß die Wirtschaft die abgegebene 
Erklärung mit Nachdruck erfolgreich umsetzt. Die 
Glaubwürdigkeit dieses Weges imd damit die Ent- 
scheidung über weitere staathche ordmmgsrechth- 
che und ökonomische Maßnahmen hängen auch da- 
von ab, daß diese Erfolge nachvollziehbar und trans- 
parent sind. 

Das Verfahren des Monitoring, dem sich alle Verbän- 
de unterziehen wollen, muß deshalb in seiner Durch- 
führung und der Ergebnisdarstellung diesem Ziel 
entsprechend gestaltet werden. Dazu ist es erforder- 
lich, daß die Ausgangsbedingungen der einzelnen 
Branchen, die zugrimdegelegten Entwicklungssze- 
narien und die zielführenden Maßnahmen nachfol- 
gend in konkretisierenden und erläuternden Anhän- 
gen zu den Erklärungen der einzelnen Verbände nie- 
dergelegt werden. 

Angesichts des hohen Energieverbrauchs und der 
hohen Emissionsmenge klimaschädlicher Treibhaus - 
gase in den Industrieländern sind diese besonders 
gefordert: Sie müssen ihrer besonderen Verantwor- 
timg zum Schutz des globalen Klimas nachkommen. 
Deshalb begrüßt die Bundesregienmg mit Nach- 
druck, daß die Europäische Union mit gutem Beispiel 
vorangegangen ist und sich verpflichtet hat, auch 


50 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Drucksache 13/4825 


nach dem Jahr 2000 die C02-Einissionen nicht wie- 
der anwachsen zu lassen. 

3.1 .2.3 Anlagenbezogene Maßnahmen 

3.1. 2.3.1 Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen - 

1. BImSchV 

Die am 1. Oktober 1988 in Kraft getretene Neufas- 
sung der Kleinfeuerungsanlagen- Verordnung enthält 
Anforderungen an die Errichtung, die Beschaffenheit 
und den Betrieb der nicht genehmigungsbedürftigen 
Feuerungsanlagen. Hierzu gehören die Feuerungs- 
anlagen der privaten Haushalte imd der Kleinver- 
braucher (z. B. Handwerk, Gewerbe), deren Lei- 
stungsbereich sich von wenigen Kilowatt Wärmelei- 
stung für ein Einfamilienhaus bis zu mehreren Mega- 
watt für große Gebäudekomplexe erstreckt. 

Die Anforderungen der Verordnung treten für Altan- 
lagen erst nach Ablauf bestimmter Übergangsfristen 
in Kraft. Am 1. Oktober 1993 bzw. am 3. Oktober 
1995 (neue Bundesländer) sind für ältere Öl- und 
Gasfeuerungsanlagen strengere Abgasverlustgrenz- 
werte wirksam geworden. Das bedeutet, daß diese 
Anlagen intensiver gewartet imd ein Teü davon ggf. 
saniert und/oder erneuert werden muß. In den neuen 
Bundesländern greift diese Verschärfung nach dem 
Einigungsvertrag erst ab dem 3. Oktober 1995. 

Am 27. Juli 1994 ist die Erste Änderungsverordmmg 
zur 1. BImSchV in Kraft getreten. Mit dieser Ände- 
rung wurde die bereits für Steinkohlebriketts gelten- 
de Regelung, durch eine besondere Vorbehandlung 
eine dein höchstzulässigen Schwefelgehalt von 1 Ge- 
wichtsprozent gleichwertige Begrenzung der SO 2 - 
Emissionen im Abgas sicherzustellen, auf Braunkoh- 
lebriketts erweitert. Damit wird der weitere Einsatz 
der mitteldeutschen Braunkohle, deren natürlicher 
Schwefelgehalt mehr als 1 Gewichtsprozent beträgt, 
in Form von Additivbriketts ermöglicht. 

Die Kleinfeuerungsanlagen tragen in nicht unerheb- 
hchem Maße zu den energiebedingten C02-Enüs- 
sionen bei. Nach dem Stand von 1993 betrug ihr An- 
teil an den energiebedingten C02-Emissionen in 
Deutschland mehr als 20%. Dazu trägt der Altanla- 
genbestand überproportional bei. Mehr als 30 % der 
in Betrieb befindlichen ca. 12 Millionen Öl- und Gas- 
feuerungsanlagen sind älter als 15 Jahre. Diese An- 
lagen haben nach dem heutigen Stand der Technik 
eine vergleichsweise schlechte Ener0eeffizienz. 

Zur Ausschöpfung der vorhandenen C02-Minde- 
rungspotentiale hat das Bundeskabinett am 7. Mai 
1956 eine weitere Novelle der 1. BImSchV verab- 
schiedet. Ziel ist es, u. a. die zulässigen Wärmeverlu- 
ste über das Abgas weiter zu begrenzen. Dies soll für 
einen Teü der Altanlagen durch eine Pflicht zur Mo- 
dernisierung innerhalb angemessener Übergangsfri- 
sten erreicht werden. 

3.1. 2.3.2 Verordnung zur Emissionsbegrenzung von 
leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen * 

2. BImSchV 

Seit dem 1. März 1991 gelten die Anforderungen der 
neu gefaßten 2. BImSchV. Ziel der Verordnung ist es, 
durch verschärfte Anforderungen die Emissionen bei 


der Verwendung leichtflüchtiger Halogenkohlen- 
wasserstoffe (HKW) als Lösungs- und Reinigungsmit- 
tel in bestinunten Anlagen zu begrenzen. Zu diesen 
Anlagen zählen Oberflächenbehandlungsanlagen, 
Chemischreinigungs- und Extraktionsanlagen. Au- 
ßerdem dürfen seit dem 31. Dezember 1992 als HKW 
nur noch die Chlorkohlenwasserstoffe (CKW) Tetra- 
chlorethen (PER), Trichlorethen (TRI) sowie Dichlor- 
methan eingesetzt werden. Damit wurden insbeson- 
dere die ozonabbauenden und zur Erwärmung der 
Erdatmosphäre beitragenden Lösemittel (FCKW 
R 11, R 112 und R 113 sowie 1.1.1 Trichlorethan) end- 
gültig von der Verwendung in o. g. Anlagen ausge- 
schlossen. 

Die letzten Übergangsregelungen für Altanlagen 
sind am 31. Dezember 1994 abgelaufen, d. h. die An- 
forderungen der 2. BImSchV gelten nunmehr ohne 
Einschränkungen. 

3.1. 2.3.3 Großfeuerungsanlagenverordnung - 13. BImSchV 

Mit dem Erlaß der Großfeuerungsanlagen- Verord- 
nung vom 22. Juni 1983 wurde eine Regelung in 
Kraft gesetzt, mit der die Emissionen aus Großfeue- 
rungsanlagen wirksam genündert wurden und wer- 
den. Die Umsetzung dieser Vorschrift ist im bisheri- 
gen Bundesgebiet für die Großfeuerungsanlagen ab- 
geschlossen; spätestens bis zum 1. April 1993 mußten 
alle Anlagen die S02-Emissionswerte für Neuanla- 
gen einhalten. 

Für die Anlagen in den neuen Bundesländern ist die 
Umsetzmig der 13. BImSchV in vollem Gange. Ein 
Teü der bestehenden Kraftwerke in den neuen Bun- 
desländern wird mit fortschrittlichen Umweltschutz- 
techniken nachgerüstet, veraltete Feuerungsanlagen 
wxirden oder werden schrittweise stülgelegt. Die 
Kraftwerke und Industriefeuerungen mit unbegrenz- 
ter Restnutzung, die unter die 13. BImSchV faUen, 
werden weiterhin zügig saniert. Die Nachrüstung 
dieser Aiüagen muß bis zum 30. Juni 1996 abge- 
schlossen sein. Der Weiterbetrieb von Altanlagen mit 
begrenzter Restnutzung ist spätestens am 1. Aprü 
2001 einzusteUen. 

Die im 5. Immissionsschutzbericht beschriebenen 
Maßnahmen und Vorschriften zur Luftreinhaltung 
bei Großfeuerungsanlagen wurden und werden zü- 
gig weiterentwickelt imd umgesetzt. 

Im Jahr 1993 wurden von der EG-Großfeuerungsan- 
lagen-Richtlinie in den alten Bundesländern 403 An- 
lagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 
288 180 MW erfaßt. Davon haben 129 Anlagen eine 
Feuerungswärmeleistung >300 MW; diese haben die 
schärfsten Anforderungen einzuhalten. 

In den neuen Bundesländern wurden von der o. g. 
Richtlinie im Jahr 1993 194 Anlagen erfaßt, von 
denen 149 Anlagen eine Feuerungswärmeleistung 
>300 MW haben. Die ermittelte Gesamtfeuerungs- 
wärmeleistung in den neuen Bundesländern beträgt 
81 661 MW. 

Die TabeUe 68 gibt einen Überblick über die SO 2 - 
und NOx-Emissionen im Vergleich zu den Vorgaben 
der EU-Großfeuerungsanlagen-Richtlinie 90/656/ 
EWG (alte und neue Bundesländer). 


51 


Drucksache 13/4825 Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Die Übersicht zeigt, daß die Emissionen in Deutsch- 
land bereits 1993 erheblich weiter vermindert wor- 
den sind, als es die Richtlinie vorschreibt. Die Emis- 
sionen an Stickoxiden sind 1993 bereits auf Werte re- 
duziert worden, die unter den Emissionsfrachtvorga- 
ben der RichÜinie für das Jahr 1998 hegen. 

Durch strenge, entsprechend dem Stand der Technik 
stetig weiterentwickelte Umweltanforderungen ist in 
einem so wichtigen Umweltbereich wie der Ener- 
gieumwandlung eine deuüiche Entkopplung von 
Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung gelun- 
gen. 

Die in Vorbereitimg oder in Durchführung befindh- 
chen Maßnahmen zur Nachrüstung oder zum Neu- 
bau von Großfeuerungsanlagen mit S02-Abgasreini- 
gungseinrichtungen lassen auch für die Jahre 1998 
und 2003 eine erhebliche Unterschreitung der von 
der RichÜinie vorgegebenen SO 2 - und NOx-Emissi- 
onsfrachten aus Großfeuerungsanlagen in Deutsch- 
land erwarten. 

Alte Bundesländer 

Im Jahr 1980 emittierten die Großfeuerungsanlagen 
in den alten Bundesländern rund 2,2 Mio. t Schwe- 
feldioxid. Im Laufe des Vollzuges der Verordnung für 
Großfeuerungsanlagen wurden diese Emissionen bis 
zum Jahr 1989 um 79% auf 0,4 Mio. t reduziert. 
Durch weitere Anlagennachrüstung und Stillegung 
von Altanlagen gingen die Schwefeldioxidemissio- 
nen gegenüber 1980 bis 1993 insgesamt um über 

89 % auf unter 0,3 Mio. t zurück. 

Die derzeitige S02-Emissionsminderung um mehr als 
90% (bezogen auf das Jahr 1980) bei Kraftwerken in 
den alten Bundesländern ist im wesenüichen durch 
Nachrüstung mit und Ertüchtigung von Abgasreirü- 
gungseinrichtungen erzielt worden. 

Bei der Ausrüstung der Großfeuerungsanlagen mit 
Abgasentschwefelungseinrichtungen setzte sich mit 

90 % Marktanteil das Kalk-/Kalksteinwaschverfahren 
durch. Mit diesem Verfahren werden Schwefelab - 
Scheidegrade von über 95% erreicht und Gips als 
verwertbares Endprodukt erzeugt. 

Die im Jahr 1990 in den alten Bimdesländern abge- 
schlossene Nachrüstung der Großfeuerungsanlagen 
mit den erforderlichen Sekundärmaßnahmen zur 
NOx-Minderung führte bis dahin zur Ausstattung 
von Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 
rund 80 000 MW mit NOx -Abgasreinigungseinrich- 
tungen. Das Umweltbundesamt geht davon aus, daß 
in den alten Bundesländern derzeit bei Großfeue- 
rungsanlagen eine Feuerungswärmeleistung von 
rund 90 000 MW mit NOx -Abgasreinigungseinrich- 
tungen in Betrieb sind. 

Mit dem im Rahmen der Maßnahmen zur NOx-Min- 
denmg bei Großfeuerungsanlagen durchgeführten 
Sanierungsprogramm konnten die Stickstoffoxid- 
emissionen aus Großfeuerungsanlagen von 0,87 Mio. t 
im Jahr 1980 bis zum Jahr 1990 um 66% auf 
0,30 Mio. t abgesenkt werden. Bis 1993 haben sich 
die Stickstoffoxidemissionen nochmals verringert 
und hegen derzeit bei knapp 0,25 Mio. t; das bedeu- 
tet, bezogen auf 1980, eine Reduzienmg um 72 %. 


Über die erhebhche Reduzierung von luftverunrei- 
nigenden Emissionen aus Großfeuerungsanlagen 
durch abgasentschwefelnde und NOx-mindemde 
Maßnahmen hinaus konnten auch bei der Entstau- 
bung weitere Erfolge erzielt werden. Durch Nachrü- 
stung und Stillegung von Anlagen in den alten Bun- 
desländern wurden die Staubemissionen gegenüber 
dem Jahr 1983 von 100 kt bis zum Jahr 1990 um 75 % 
auf etwa 25 kt vermindert. Mit Beendigung der Rest- 
nutzung von Altanlagen bis 1993 wurden die Staub- 
emissionen im Vergleich zu 1983 um über 80% auf 
unter 20 kt/a gesenkt. 

Die Verringerung der Emissionen aus Großfeue- 
rungsarüagen erfolgte auch in erhebhchem Umfang 
durch Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffi- 
zienz, mit denen die spezifischen Emissionen, insbe- 
sondere in öff entheben Kraftwerken, je erzeugter 
Kilowattstunde Strom gesenkt wurden. Dazu zählen 
die Verbesserung von technischen Parametern und 
die Einführung und Optimierung der Betriebsfüh- 
rung bei bestehenden Anlagen. 

Neue Bundesländer 

Durch den wirtschafthehen Umbruch in den neuen 
Bundesländern und die Umsetzung der 13. BImSchV 
wurden die Emissionen aus Großfeuerungsanlagen 
in den vergangenen Jahren erhebheh gemindert. 

Bei der Durchführung der Nachrüstungs- und Stih- 
legungsmaßnahmen haben sich die administrativen 
und technischen Erfahnmgen der Umsetzung der 
13. BImSchV in den alten Bundesländern als hihreich 
für Behörden und Betreiber in den neuen Ländern er- 
wiesen und zu einem zügigen Beginn der Nachrü- 
stungsprogramme geführt. 

Zur Abgasentschwefelung der braunkohlebefeuer- 
ten Kraftwerke in den neuen Ländern werden aus- 
schheßheh Kalk-/Kalksteinwaschverfahren einge- 
setzt. Dabei wird ein verwertbarer Gips erzeugt. Mit 
dem Bau von Abgasentschwefelungseinrichtungen 
an den Standorten Jänschwalde und Boxberg wurde 
im Herbst 1992 begonnen. Die ersten Anlagen wur- 
den im ersten Halbjahr 1995 in Betrieb genommen. 

Die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte des 
Beschlusses der Umweltministerkonferenz vom 
5. April 1984 wird bei braunkohlebefeuerten Anla- 
gen auch ohne Nachrüstung mit NOx- Abgasreini- 
gungsanlagen allein mit feuerungstechnischen Maß- 
nahmen erreicht werden. 

Die Schwefeldioxidemissionen aus Großfeuerungs- 
anlagen gingen gegenüber 1989 um 46% auf 
ca. 1,95 Mio. t im Jahr 1993 zurück; die Stickoxid- 
emissionen verringerten sich in diesem Zeitraiun um 
37%, d. h. auf ca. 0,18 Mio. t. Bei den staubförmigen 
Emissionen wurde für den gleichen Zeitraum eine 
Reduzienmg von 45 % auf etwa 0,5 Mio. t/a erreicht. 

Auch in den neuen Bundesländern erfolgte imd er- 
folgt die Verringerung der Emissionen aus Großfeue- 
nmgsanlagen in erhebhchem Umfang durch Maß- 
nahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz. Bei- 
spielsweise wurde parallel zu den Maßnahmen der 
NOx-Minderung im Kraftwerk Jänschwalde eine Er- 
tüchtigung der 500 MWei-Blöcke durchgeführt, deren 
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Netto-Wirkungsgrad dadurch von 32,4 auf 34,4 % an- 
gehoben wurde. Wesentliche Maßnahmen dazu sind 
der Ersatz der Niederdruckteile der Dampfturbinen 
und beispielsweise im Kraftwerk Boxberg auch die 
Absenkung der Abgastemperatur um 30 K bis 50 K 
durch Vergrößerung der Heizflächen in den Dampf- 
kesseln. 

Die Anhebung der Wirkungsgrade bei diesen Anla- 
gen ist um so bemerkenswerter, weil damit der zu- 
sätzhche Energieverbrauch der Umweltschutzmaß- 
nahmen (z. B. Abgasentschwefelung) weit überkom- 
pensiert wird. 

Es ist davon auszugehen, daß in der zweiten Hälfte 
der 90er Jahre auch in den neuen Bundesländern die 
Maßnahmen zur Luftreinhaltung im Großfeuerungs- 
anlagenbereich mit dem gleichen Erfolg wie in den 
alten Bundesländern abgeschlossen werden. 

3.1 .2.3.4 Umsetzung der TA Luft 

In der TA Luft 1986 wurden die emissionsbegrenzen- 
den Anforderungen für alle genehmigungsbedürfti- 
gen Anlagen (außer Großfeuerungsanlagen) konkre- 
tisiert. Neuanlagen müssen die Anforderungen sofort 
einhalten. Nach einer festgelegten zeitlichen Staffe- 
lung müssen auch Altanlagen einem fortschrittlichen 
Stand der Technik angepaßt werden. Je nach Gefähr- 
dungspotential der Stoffe und Emissionsrelevanz der 
Altanlagen wurden für die Nachrüstungen Über- 
gangszeiten von drei, fünf oder acht Jahren festge- 
legt; in den alten Bundesländern war die Nachrü- 
stung im wesenthchen bis zum 28. Februar 1994 ab- 
zuschließen oder die Anlagen waren stiUzulegen. Für 
die neuen Bundesländer wurden diese Übergangs- 
zeiten jeweils um ein Jahr verlängert; als Fristbeginn 
zählt dort der 1. Juli 1990. Die Nachrüstung der weit- 
aus überwiegenden Zahl der Anlagen muß somit bis 
spätestens zmn 1. Juh 1999 abgeschlossen sein. Ca. 
54 000 Altanlagen fallen unter den Anwendungsbe- 
reich der TA Luft. Von diesen Anlagen sind nach den 
Angaben der Länder ca. 23 000 sanierungsbedürftig. 
Wenn man von den bisher nicht abgeschlossenen Wi- 
derspruchsverfahren absieht, sind in den alten Bun- 
desländern nahezu 100 % der Anforderungen umge- 
setzt; in den neuen Bundesländern hegt der Umset- 
zungsgrad bei ca. 40 bis 80%. Einzelne Daten kön- 
nen der Tabelle 69 entnommen werden. 

Die Auswirkungen der Altanlagensanierung auf 
die Emissionsminderung ist flächendeckend für 
Deutschland noch nicht erfaßt worden. Vorhegende 
Daten aus Nordrhein- Westfalen spiegeln jedoch den 
Trend wider. In Nordrhein-Westfalen konnten mit 
dem Sanierungskonzept folgende Emissionsnünde- 
rungen im Bereich der von der TA Luft erfaßten Anla- 
gen erzielt werden: 

- krebserzeugende Stoffe: ca. 65%, 

- staubförmige anorganische Stoffe: ca. 60%, 

- gasförmige anorganische Stoffe: ca. 42 %, 

- organische Stoffe: ca. 55%. 

Hieran kann man erkennen, daß die Sanierung der 
Altanlagen im Rahmen der TA Luft zu einer nachhal- 
tigen Enüssionsminderung beigetragen hat. 


3.1. 2.3.5 Verordnung über Verbrennungsanlagen 
für Abfälle und ähnlich brennbare Stoffe - 
17. BImSchV 

Am 1. Dezember 1990 ist die Verordnung über Ver- 
brennungsanlagen für Abfähe und ähnhche brenn- 
bare Stoffe (17. BImSchV) in Kraft getreten. Hervor- 
zuheben sind insbesondere nachfolgende Merkmale 
der 17. BImSchV: 

- Minimierung der Emissionen von Dioxinen und 
Furanen durch erstmahge Festlegung eines bun- 
desweiten Dioxingrenzwertes von 0,1 ng TE/m^ 
(TE = toxische Äquivalente), 

- Berücksichtigung des zwischenzeithch verbesser- 
ten Standes der Minderungstechnik durch Festle- 
gung von Grenzwerten, die im Vergleich zur TA 
Luft erhebhch verschärft wurden, 

- Festlegung von Anforderungen an die Wärmenut- 
zung und die Behandlung von Reststoffen. 

Der Anwendungsbereich der Verordnung erstreckt 
sich auf aUe nach der 4. BImSchV genehmigungsbe- 
dürftigen Anlagen, in denen Abfähe oder ähnhche 
brennbare Stoffe verbrannt oder mitverbrannt wer- 
den. Im Fall der Mitverbrennung von AbfäUen wer- 
den die Grenzwerte über eine sogenannte Mi- 
schungsrechnung ermittelt. 

Die 17. BImSchV räumt Altanlagen Übergangsfristen 
ein. Danach müssen Altanlagen spätestens bis zum 
1. Dezember 1996 die Anfordenmgen für Neuanla- 
gen einhalten. 

Seit Inkrafttreten der 17. BImSchV ist im Rahmen des 
Vohzugs der Verordnung die Sanierung der betroffe- 
nen Anlagen zügig vorangeschritten. So hat bei- 
spielsweise die Nachrüstung von HausmüUverbren- 
nungsanlagen mit Techniken zur Dioxinmindenmg 
zu einer geschätzten Abnahme der von diesen Anla- 
gen über den Abgas weg verursachten jährhchen 
Dioxinemissionen von ca. 400 g TE im Jahr 1990 auf 
ca. 30 g TE bis zum Zeitraum 1994/95 geführt. Nach 
Abschluß der Nachrüstung der Hausmühverbren- 
nungsanlagen im Jahr 1996 werden die Dioxinemis- 
sionen jährhch weniger als 4 g TE (d. h. weniger als 
1% des Ursprungswertes) betragen (siehe hierzu 
auch Abschnitt 3. 1.6. 1.5). 

3.1 .2.3.6 Dioxinemissionsbegrenzung bei Industrieanlagen 

Ein zentrales Thema zum Schutz der menschhchen 
Gesundheit und der Umwelt wird auch zukünftig die 
Verringenmg der Neueinträge von Dioxinen in die 
Umwelt sein. 

Vor diesem Hintergrund wird nach einer Analyse der 
Emissionsbelastung mit Dioxinen aus stationären An- 
lagen das folgende gestufte Anforderungskonzept 
von den Immissionsschutzbehörden in die Betriebs - 
praxis umgesetzt: 

- Bei Anlagenarten, deren Dioxinemissionen einen 
Wert von 0,1 ng TE/m^ nicht überschreiten, sind 
weitergehende Maßnahmen nicht erforderhch. 

- Für Anlagenarten mit einem Abgasvolumen von 
weniger als 5 000 m^/h wird auf die Festlegung ei- 
ner Emissionsbegrenzung für Dioxine zunächst 
verzichtet. Dennoch sollte eine Minimierung der 
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Emissionen durch einsatzstoffbezogene und pro- 
zeßtechnische Maßnahmen erfolgen. 

- Für Anlagen, die mehr als 0,1 ng TE/m^ und weni- 
ger als 0,5 ng TE/m^ emittieren, ist im Einzelfall zu 
prüfen, ob die Festlegung einer Emissionsbegren- 
zung von 0,1 ng TE/m^ als Zielwert geboten ist. Bei 
der Einzelfallprüfung sollen die Dioxinfracht, die 
Reststoffverwertungsmöglichkeit und der Aufwand 
für Minderungsmaßnahmen berücksichtigt wer- 
den. 

- Bei Anlagenarten mit Dioxinemissionen von mehr 
als 0,5 ng TE/m^ ist durch Umstellung oder Opti- 
mierung der Prozeß- und Abgasführung sowie 
durch den Einsatz besonders wirksamer Abgasrei- 
nigungstechiüken ein Zielwert von 0,1 ng TE/m^ 
anzustreben. 

- Für Holzfeuerungsanlagen müssen, je nach Lei- 
stung der Anlage und Art des Holzes, Maßnahmen 
zur Emissionsminderung ergriffen werden. Ziel- 
wert ist hier 0,1 ng TE/m^. 

Die zügige Umsetzung wird zu einer erheblichen 
Verringerung des Eintrags von Dioxinen in die Um- 
welt führen. 

3.1. 2.4 Kosten/Finanzielle Förderungsmaßnahmen 

Aufwendungen der Industrie 

Nach den Erhebungen auf der Grundlage des Geset- 
zes über Umweltstatistiken stellt Tabelle 70 den Inve- 
stitionen in den Wirtschaftszweigen des Produzieren- 
den Gewerbes die Umweltschutzinvestitionen ins- 
gesamt sowie die Investitionen für die Luftreinhal- 
tung gegenüber. 

Die Umweltschutzinvestitionen des Produzierenden 
Gewerbes sind in dem Berichtszeitraum ebenso wie 
im vorhergehenden Berichtszeitraum weiter ange- 
stiegen. Der Hauptteil der Umweltschutzinvesti- 
tionen entfällt auf die Investitionen zur Luftreinhal- 
tung. 

Erhöhte steuerliche Absetzungen 

Nach dem 1990 ausgelaufenen § 7 d des Einkommen- 
steuergesetzes (EStG) konnten Umweltschutzinve- 
stitionen innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren 
(im ersten Jahr mit 60%, in den folgenden vier Jah- 
ren mit jeweils 10%) abgeschrieben werden. Begün- 
stigt waren diejenigen Investitionen, die zu mehr als 
70% Umweltschutzzwecken dienten. Die begünstig- 
ten Investitionen für Luftreinhaltung im Produzieren- 
den Gewerbe sind von 1907 Mio. DM im Jahr 1990 
und 900 Mio. DM im Jahr 1991 auf 675 Mio. DM im 
Jahr 1992 gesunken. 

Förderung aus ERP-Mitteln 

Der Mitteleinsatz aus dem ERP -Sondervermögen ist 
für den Zeitraum von 1990 bis 1994 sowohl gesamt 
als auch für die alten und neuen Bundesländer ge- 
trennt in der Tabelle 7 1 dargestellt. 


Investitionen zur Verminderung von Umwelt- 
belastungen 

Die Bundesregierung fördert im Rahmen des Pro- 
gramms „Investitionen zur Verminderung von Um- 
weltbelastungen" seit 1979 Demonstrationsprojekte, 
die beispielhaft aufzeigen, wie und mit welchem Auf- 
wand fortschrittliche Verfahren mit modellhaftem 
Neuheitswert zur Vermeidung und Verminderung 
von Umweltbelastungen großtechnisch eingesetzt 
werden können. Ursprünghch war es als reines 
Altanlagensanierungs- und Luftreinhalteprogramm 
konzipiert, wurde aber ab 1984 auf andere Umwelt- 
bereiche erweitert. Trotzdem nimmt bis heute der Be- 
reich Luftreinhaltung noch den größten Anteil mit 
gut einem Drittel aller Fördermaßnahmen ein. 

Ziel und Zweck der Förderung ist es, durch Demon- 
strationsprojekte den Stand der Technik voranzu- 
bringen und deren praktische Eignung und Lei- 
stungsfähigkeit nachzuweisen. Mit den Vorhaben 
wird die wirtschaftliche und technische Machbarkeit 
von Verfahren und Produkten demonstriert. Oft fehlt 
bei Unternehmen und Kommunen die Bereitschaft, 
Forschungsergebnisse umzusetzen und großtech- 
nisch noch nicht erprobte Verfahren in der Praxis an- 
zuwenden. Durch die geförderten Vorhaben werden 
die Voraussetzungen für eine Umsetzung, d. h. für 
weitere Anwendungen innerhalb der gleichen Bran- 
che oder in anderen Wirtschaftszweigen, geschaffen. 
Während in der Vergangenheit hauptsächlich additi- 
ve Techniken, End of pipe -Lösungen, gefördert wur- 
den, nimmt in den letzten Jahren der Anteil an der 
Förderung sogenaimter integrierter Techniken und 
Verfahren, bei denen es darum geht, Umweltbe- 
lastungen möghchst erst gar nicht entstehen zu las- 
sen, deutlich zu. Dabei gilt dem Gebot der Reststoff- 
vermeidung und Wärmenutzung ein besonderes 
Augenmerk. Im Rahmen einer Evaluierung des Inve- 
stitionsprogramms, das den Zeitraum bis 1993 unter- 
suchte, konnte festgesteUt werden, daß der Anteil an 
geförderten integrierten Techniken auf etwas mehr 
als die Hälfte aller Förderprojekte gestiegen ist. 

Darüber hinaus wurde durch die Evaluation festge- 
stellt, daß 

- signifikante Emissionsminderungen erreicht wur- 
den (z. B. bei Luft-Massenschadstoffen durch- 
schnittlich zwischen 92 und 96% gegenüber der 
Ausgangssituation) , 

- Anlagenhersteller über die geförderten Vorhaben 
und die daraus resultierenden Folgeaufträge 
Umsätze von mindestens 6,7 Mrd. DM reahsieren 
konnten und 

- die Umsetzung der geförderten Techniken in die 
industrielle Praxis erhebhch zur Emissionsreduk- 
tion beigetragen hat> z. B. zur Entschärfung von 
Staub- und NOx-Problemen. 

Zunehmend werden die Ergebnisse genutzt, um 
auch unabhängig von gesetzlichen Vorgaben die 
technische und ökonomische Machbarkeit innovati- 
ver Problemlösungen zu demonstrieren, was insbe- 
sondere bei der Umsetzung freiwilliger Selbstver- 
pflichtungen bedeutsam ist. Die Förderung von De- 
monstrationsvorhaben ist weiterhin unabdingbar. In 
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besonderem Maße sind innovative Problemlösungen 
zur Verminderung qualitativ problematischer Spu- 
renschadstoffe aus Abgasen, Abwässern und Abfäl- 
len erforderlich (z. B. Dioxine und Furane sowie 
schwermetallhaltige Feinstäube und Aerosole). 

Prozeß- und produktionsintegrierte Vermeidungs- 
und Verminderungsverfahren stehen im Vorder- 
grund. Diese haben bei erfolgreicher Anwendung 
auch wirtschaftliche Vorteile. Trotzdem bestehen 
Hemmnisse gegen ihre Einführung. Diese können 
mit Demonstrationsvorhaben ausgeräumt werden. 

Seit Bestehen des Programms wurden im Bereich 
Luftreinhaltung insgesamt 292 Demonstrationspro- 
jekte bewilligt. Sie beinhalten ein förderfähiges Inve- 
stitionsvolumen von rund 2,68 Mrd. DM und wurden 
insgesamt mit rund 753 Mio. DM gefördert. 

Im Berichtszeitraum wurden im Bereich Luftreinhal- 
tung insgesamt 47 Projekte mit förderfähigen Kosten 
von rund 443 Mio. DM initiiert. Die Fördersumme be- 
trug rund 95 Mio. DM. Während in der Vergangen- 
heit die Förderung in Form von Investitionszuschüs- 
sen gewährt wurde, ist in den letzten Jahren der 
Zinszuschuß die Regel. Sein Anteil an der Förder- 
summe während des Berichtszeitraums beträgt rund 
36 Mio. DM. 

Von den 47 Projekten sind neun Vorhaben in den 
neuen Bundesländern bewilligt worden. Dir Anteü 
am insgesamt förderfähigen Investitionsvolumen von 
rund 443 Mio. DM betrug rund 248 Mio. DM, was 
rund 56% entspricht. Gefördert wurden diese Pro- 
jekte mit rund 43 Mio. DM. Das sind 45,3% bezogen 
auf die Gesamtfördersumme von rund 95 Mio. DM 
während des Berichtszeitraums. Hiervon wurden 
rund 13 Mio. DM noch in Form von Investitionszu- 
schüssen und rund 30 Mio. DM als Zinszuschüsse be- 
willigt. 

FuE-Förderung zur Umwehte chnik 

Im Rahmen des Programms „Umweltforschung und 
Umwelttechnologie" fördert die Bundesregierung 
auch technisch- wissenschaftliche FuE -Maßnahmen 
zur Reduzierung der Umweltbelastungen. Die Förde- 
rung erfolgt in der Regel in Form von Verbundvorha- 
ben, in denen Forschungseinrichtungen und Indu- 
strieunternehmen gemeinsam für bestimmte gravie- 
rende Umweltprobleme Lösungen bis hin zum Nach- 
weis der technischen und wirtschafüichen Machbar- 
keit entwickeln. Ein Schwerpunkt ist dabei das An- 
fang 1994 veröffentlichte Förderkonzept „Produk- 
tionsintegrierter Umweltschutz", das auf eine um- 
weltverträghche Produktionsweise durch die 

- weitgehende Verminderung stofflicher Emissionen 
im Hinblick auf Luft-, Wasser-, Bodenbelastungen 

- Minimierung des Ressourceneinsatzes (Rohstoffe, 
Energie) 

abzielt. 

Im Bereich der Luftreinhaltung wurden und werden 
produktionsintegrierte, aber auch nachgeschaltete 
Techniken gefördert. Die nachgeschalteten Verfah- 
ren haben entweder die Zerstörung oder die Rück- 
führung der Schadstoffe in den Produktionsprozeß 


zum Ziel. Sie sind als ergänzende Maßnahmen zu 
produktionsintegrierten Verfahren zu sehen. 

Neben der Entwicklung technologischer Problemlö- 
sungen umfassen die Fördermaßnahmen auch For- 
schungsarbeiten, die auf ein besseres Verständnis 
der Schadstoffbüdung und die Wirksamkeit von tech- 
nischen Gegenmaßnahmen zielen. 

Die Förderung in diesem Bereich wurde im Berichts- 
zeitraum insbesondere ausgerichtet auf kritische or- 
ganische Schadstoffe, wie z. B. FCKW, CKW und 
nichtchlorierte Aromaten, die vor allem als Lösemittel 
benutzt werden, hochtoxische organische Spuren- 
schadstoffe, wie polyzykhsche aromatische Kohlen- 
wasserstoffe, Dioxine und Feinstäube/Ruße als Trä- 
ger für emittierte Schwermetalle. 

Förderung erneuerbarer Energien 

Durch verschiedene Förderprogramme hat die Bun- 
desregierung die Rahmenbedingungen für emeuer- 
bare Energien verbessert. 

Das 250 MW-Windenergie- und das 1 000 Dächer- 
Photovoltaik-Programm des BMBF sowie die Förde- 
rung durch die Bundesländer haben zu einem deut- 
lichen Anstieg der Windenergie- und Photovoltaik- 
Kapazitäten geführt: 

Windenergie 1990: 61,3 MW 1993: ca. 230 MW 
Photovoltaik 1990: 1,6 MW 1993: ca. 5 MW. 

Mit dazu beigetragen hat auch die Vergütungsrege- 
lung im Stromeinspeisungsgesetz. 

Zur Förderung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung 
emeuerbarer Energien werden im Bundeshaushalt 
von 1994 bis 1998 110 Mio. DM bereitgestellt. 

Die Bundesregierung führt im übrigen folgende För- 
dermaßnahmen zrun Einsatz emeuerbarer Energien 
fort: 

- Bundesweit 

a) Zulagen für den Einbau von Solaranlagen im 
Rahmen der Neuregelung der Wohneigentums- 
förderung; 

b) Kredithilfen, insbesondere für kleine und mitt- 
lere Unternehmen, innerhalb des ERP-Energie- 
sparprogramms (Kreditzusagen für emeuerbare 
Energien 1994 mnd 530 Mio. DM); 

c) Investitionskostenzuschüsse an die Landwirt- 
schaft gemäß Gemeinschaftsaufgabe „Verbes- 
serung der Agrarstmktur und des Küstenschut- 
zes"; 

d) Mineralölsteuerbefreiung für reine Biokraft- 
stoffe und ihre Zumischung im Kfz-Tank. 

- Zusätzlich in den neuen Bundesländern 

a) Sonderabschreibungen bzw. Sonderausgaben- 
abzug bei Modernisierungen an Gebäuden 
(einschließlich Energiesparmaßnahmen und In- 
vestitionen für emeuerbare Energien); 
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b) Kredithilfen innerhalb des Wohnungs-Modemi- 
sierungs- und Instands etzungsprogramms der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW); 

c) Fördermaßnahmen der Deutschen Bundesstif- 
tung Umwelt: 

aa) Demonstrationsvorhaben zur umweltge- 
rechten Wasserkraftnutzung (11 Mio. DM in 
drei Jahren) 

bb) Beratungszentren 

aaa) zur Umwelt- und Ressourcen- 
schonung in den Kommunen 
(11 Mio. DM) 

bbb) zur Unterstützung der Betriebe 
(26 Mio. DM) 

ccc) für kommunale Abwasserfragen 
(7 Mio. DM) 

ddd) für Fragen der Landwirtschaft 
(3 Mio. DM). 

Die Förderung von Forschung, Entwicklung, Demon- 
stration und Breitentests auf dem Gebiet der emeuer- 
baren Energien ist von der Bundesregienmg konti- 
nuierlich fortgesetzt worden. 

Neben dem bereits erwähnten besonders erfolgrei- 
chen 1000 Dächer-Photovoltaik- und dem 250 MW- 
Windenergieprogramm wurde zur aktiven Bereitstel- 
lung von Niedertemperaturwärme 1993 das BMBF- 
Programm „Solartermine 2000" aufgelegt. Das Pro- 
gramm mit einem Fördervolumen von 100 Mio. DM 
und einer Laufzeit von zehn Jahren wird seinen 
Schwerpunkt bei öff entheben Gebäuden in den 
neuen Bundesländern haben. 

Im Rahmen des Programms „Zuschüsse zur Förde- 
rung nach wachsender Rohstoffe" des Bundesmini- 
steriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
hat sich der emeuerbare Energieträger Biomasse zu 
einem Förder Schwerpunkt entwickelt. Die Koordinie- 
rung und Projektbetreuung dieses Forschungsberei- 
ches erfolgt seit 1993 durch die neugegründete Fach- 
agentur Nachwachsende Rohstoffe. 

- KfW-Wohnraum-Modemisierungsprogramm 

Bereits seit 1990 werden im Rahmen eines Kreditpro- 
gramms zinsgünstige Darlehen für die Sanienmg 
bzw. Instandsetzung von Altbauten in den neuen 
Bundesländern gewährt. Das Programm wird über 
die KfW abgewickelt. Das Kreditvolumen ist zwi- 
schenzeitheh von 10 Mrd. DM im Jahr 1990 auf 
60 Mrd. DM aufgestockt worden. Davon wurden 
10 Mrd. DM für die Sanienmg von „Plattenbauten" 
eingesetzt. 

Seit Programmbegiim wurden im KfW-Wohnraum- 
Modemisierungsprogramm eine halbe Mühon Kre- 
dite über insgesamt 42,3 Mrd. DM zugesagt. 2,5 Mio. 
Wohnungen wurden in den neuen Ländern mit der 
Förderung erreicht; das entspricht etwa 35 % des Ge- 
samtbestandes. Mehr als 55 000 Mietwohnungen 
werden mit Hüfe der Fördermittel neu geschaffen 
(Stand: Ende 1995). Auf die Energieeinsparung ent- 
fallen 33% des Zusage Volumens; der Anteil für In- 
standsetzung smaßnahmen hegt bei 50 % des Kredit- 


volumens. Bis Ende 1997 werden voraussichtheh Mit- 
tel aus diesem Programm zur Verfügung stehen. 

Durch die im Rahmen des KfW-Programms durchge- 
führten energetischen Sanienmgsmaßnahmen kaim 
in den neuen Bundesländern bis zum Jahr 2005 ein 
C02-Einsparpotential von jährlich ca. 25 Mio. t er- 
schlossen werden. 

3.1 .3 Forschung über die Wirkung von 
Luftverunreinigungen 

Um bewerten zu können, welches Risiko mit der Ein- 
wirkung luftgetragener Stoffe verbimden ist, ist es 
nicht nur nötig, Informationen über die Konzentratio- 
nen der Stoffe zu besitzen, sondern auch darüber, 
welche Wechselwirkungen es zwischen diesen Stof- 
fen und belebten und unbelebten Systemen in der 
Umwelt gibt. Die Charakterisierung der Art und des 
Umfangs schädheher Einflüsse auf Menschen, Öko- 
systeme und Materiahen ist daher ein wichtiger Be- 
standteil des Imnüssionsschutzes. 

Zu den langfristigen Auswirkungen des Anstiegs der 
Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmo- 
sphäre vergleiche Abschnitt 3. 1.6. 3.1. 

3.1. 3.1 Wirkungen auf den Menschen 

Der menschhehe Organismus ist nur in begrenztem 
Umfang fähig, immissionsbedingte Veränderungen 
der äußeren Lebensbedingungen ohne erkennbare 
Beeinträchtigungen oder Schäden zu tolerieren. Es 
ist daher erforderheh, bereits vorsorgend Umweltrisi- 
ken zu vermeiden bzw. zu minimieren. Das Wissen 
über die Auswirkungen der Luftverunreinigungen 
auf die menschhehe Gesundheit hat beträchtheh zu- 
genommen und muß stets erweitert werden. Damit 
bieten sich verläßhehe Grundlagen für den verstärk- 
ten Schutz der Menschen vor schädhehen Beein- 
trächtigungen. 

3.1 .3.1 .1 Organische Verbindungen 

Lösemittel 

Gesundheitsschäden durch Lösemittelexpositionen 
wurden insbesondere in skandinavischen Ländern 
bereits in den 70er Jahren beschrieben. Der Schwer- 
punkt dieser Untersuchungen lag aUerdings im ar- 
beitsmedizinischen Bereich. Auf die möghehen Be- 
lastungen auch im Umweltbereich wies der Sachver- 
ständigenrat für Umweltfragen in seinem 1987 pubh- 
zierten Sondergutachten „Luftvenmreinigungen in 
Innenräumen" hin. Das internationale Krebsfor- 
schungszentrum in Lyon widmete dann 1989 eine 
Monographie dem Problem der Gesundheitsgefähr- 
dung im Malerhandwerk. Wesentliches Ergebnis 
dieser Dokumentation ist, daß Maler an expositions- 
bedingter Kontakt dermatitis, chronischer Bronchitis, 
Asthma und Beeinträchtigungen des zentralen 
Nervensystems erkranken können. Darüber hinaus 
sehen die Sachverständigen Hinweise für lösemittel- 
bedingte Verändenmgen an Leber, Niere und blut- 
bildendem System. Die berufliche Exposition des 
Malers bewertet die „International Agency of Re- 
search on Cancer" in bezug auf eine Krebsgefähr- 
dung mit „sufficient evident" . 
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Diese Bewertung erhält dadurch an Gewicht, daß 
Lösemittel in erheblichem Maße verbraucht und 
emittiert werden. So wurden allein in den alten Bun- 
desländern jährlich 1,3 Mio. t organische Lösemittel 
verbraucht, 1,1 Mio. t emittiert. Davon fällt auf die 
Lackverarbeitung allein ein Verbrauch von 474 000 t 
und eine Emission von 417 000 1. 

Im Auftrag der Bundesregierung hat das Deutsche 
Krebsforschungszentrum eine Literaturstudie über 
die Epidenüologie lösenüttelbedingter Erkrankungen 
durchgeführt. Dabei wurden Untersuchungen aus 
sehr unterschiedlichen Stoffklassen wie Kohlen- 
wasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe, Ketone, 
Amide und Glykolether bewertet. Wegen des hohen 
Verbrauchs sind Toluol und Styrol von besonderem 
Interesse. 

Toluol ist zwar im Kurzzeit-Mutagenese-Test negativ, 
clastogene Effekte lassen jedoch keinen Zweifel 
daran, daß Toluol chromosomale Veränderungen be- 
wirkt. Fütterungsversuche bei Ratten zeigten eine Er- 
höhung lymphoretikulärer Tumoren. Chromosomen- 
schäden zeigten auch exponierte Drucker. Bei Ein- 
beziehung der zentralnervösen pränarkotischen Wir- 
kung langdauemder Toluol-Einwirkungen ist ein 
promovierender Effekt, der auch in der Potenzienmg 
anderer Einwirkungen, einschheßhch kanzerogener 
Exposition bestehen kann, nicht auszuschließen. 

Styrol als berufliche Einwirkung ist bisher in zahl- 
losen Untersuchungen bezüghch akuter und sub- 
akuter Wirkungen als neurotoxische Substanz nach- 
gewiesen. Langzeituntersuchungen fehlen jedoch, so 
daß bezüglich der Reversibüität der Störungen und 
spezifischer Spätfolgen gesichertes Wissen fehlt. 

Für die Einwirkimg von Styrol wird ein potentielles 
kanzerogenes Risiko nicht ausgeschlossen, wobei ein 
Wirkungsmechanismus nicht bekannt ist. Vor dem 
Hintergrund der neurotoxischen xmd neuroendokri- 
nologischen Befunde aufgrund einschlägiger Unter- 
suchungen ist eine promovierende Wirkung wahr- 
scheinlich. Dies könnte die Multiplizität der gefunde- 
nen Lokalisationen erklären, für die in prospektiven 
Studien Risikoerhöhungen zu finden sind. 

Nitrosamine 

Aufgrund des breiten industriellen Anwendungs- 
bereiches von nitrosierbaren Aminen und Amin- 
Derivaten kann es in vielen Bereichen der Industrie 
zu Belastungen durch krebserzeugende Nitrosamine 
kommen. Durch die Emission von flüchtigen Nitroso- 
verbindungen oder flüchtigen Aminen und anschlie- 
ßende Gasphasennitrosienmg mit nitrosen Gasen ist 
dabei grundsätzlich auch eine Nitrosaminexposition 
in der Umgebungsluft noch nicht auszuschließen. 

Das Deutsche Krebsforschungszentrum hat zusam- 
men mit dem Max-Delbrück-Centrum für Molekulare 
Medizin Messimgen in der Nähe von potentiellen 
Emissionsquellen durchgeführt. Dabei konnten in 
etwa 220 der etwa 2 500 Luftproben flüchtige Nitros- 
anüne nachgewiesen werden. Untersucht wurde auf 
das Vorhandensein von: 

N-Nitrosodibutylamin 

N-Nitrosodiethylamin 


N-Nitrosodüsopropylamin' 

N-Nitrosodimethylamin 

N-Nitrosodipropylamin 

N-Nitrosomorpholin 

N-Nitrosopiperidin 

N-Nitrosopyrrolidin 

Bei der Mehrzahl der positiven Befunde lagen die er- 
mittelten Konzentrationen nur wenig über der Nach- 
weisgrenze von 10 ng/m^. In höheren Konzentratio- 
nen wurden in erster Linie N-Nitrosopiperidin (NPIP) 
und N-Nitrosomorpholin (NMOR) gefunden. Spitzen- 
werte lagen bei 300 ng/m^. 

Erhöhte Nitrosamingehalte ergaben sich an Stand- 
orten der Abfallaufbereitung, der Chemischen Indu- 
strie, insbesondere der Farbenindustrie, der Metall- 
verarbeitenden Industrie, Gummi- und Papierindu- 
strie. Der höchste Prozentsatz positiver Befunde lag 
in abnehmender Reihenfolge bei den Branchen Berg- 
bau, Intensivtierhaltung, Farben, Tierkörper, Gummi, 
Metall und Chemie vor 

Dennoch liegt die Belastung durch Nitrosamine in 
der Außenluft deutlich unter der durch andere Ein- 
flüsse wie Nahrung und Passivrauchen. 

Isocyanate 

Isocyanate sind wichtige Grundstoffe bei der Herstel- 
lung von Polyurethankunststoffen (Weich- und Hart- 
schäume), Lacken und Klebstoffen. MDI (4,4'-Me- 
thylendiphenyl-Düsocyanat) wird z. B. anstelle von 
Formaldehyd als Bindemittel in der Spanplattenher- 
stellung und in Verbindung nüt Blähmitteln zu Hart- 
schäumen verarbeitet. Bei der Verarbeitung kommt 
es zu berufsbedingter, meist inhalativer Exposition 
gegenüber den Monomeren. Es können Reizungen 
der Augen und Atemwege sowie, infolge Sensibili- 
sienmg, das „Isocyanatasthma" auftreten. 

Nach dem Ergebnis experimenteller Untersuchun- 
gen hegt der Lowest Observed Adverse Effect Level 
(LOAEL) bei 0,2 mg MDI/m^. 

Der No Teratogenic Effect Level (NTEL) hegt bei 
3 mg MDI/m^. 

Bezüghch der Metabolisienmg ist bislang bekannt, 
daß MDI nüt dem Stoffwechsel zum größten Teü aus- 
geschieden wird. Schätzungsweise sind höchstens 
30% biologisch verfügbar. Ein möghcher Metaboht 
ist MDA (Methylendianilin, Kanzerogen III A 2), das 
mit Makromolekülen, wie Protein und Desoxyribo- 
nukleinsäure (DNS), Addukte (Komplexe) büden 
kann. 

Die Senatskommission der DFG zur Prüfung gesund- 
heitsschädhcher Arbeitsstoffe hat 1992 für MDI einen 
MAK-Wert in Höhe von 0,005 mg/m^ empfohlen; 
MDI wurde außerdem als sensibüisierender Arbeits- 
stoff , als Kanzerogen III B (begründeter Verdacht auf 
krebserzeugendes Potential.) und in die Schwanger- 
schaftsgruppe II C (Früchts chädigimg braucht bei 
Einhaltung des MAK-Wertes nicht befürchtet zu wer- 
den) eingestuft. 
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Dioxine 

Primäre Eintragsquellen für polychlorierte Dibenzo- 
dioxine und -furane (PCDD/F) in die Umwelt sind die 
Produktion und Verwendung chlororganischer Pro- 
dukte und thermische Prozesse. PCDD/F kommen 
ubiquitär in der Umwelt vor; sie sind persistent und 
bioakkumuherbar, ökotoxisch und humantoxisch 
und zählen zu den besonders umweltgefährdenden 
Stoffen. Hauptkontaminationspfad der Dioxine ist die 
Deposition aus der Luft, wodurch sie in Nahnmgs- 
mittel gelangen und sich in der Nahrungskette anrei- 
chem. 

Die abgeschätzte durchschiütthche Dioxinaufnahme 
eines Erwachsenen hegt bei etwa 2 pg I-TEQ/kg Kör- 
pergewicht und Tag und beruht zu über 90 % auf der 
Aufnahme über Nahrungsnüttel (meist fetthaltige 
Lebensmittel tierischer Herkunft). Aufgrund unter- 
schiedhcher Verzehrsgewohnheiten ist bei vier- bis 
neunjährigen Kindern roit etwa 2 bis 3 und bei ein- 
jährigen mit etwa 4 pg I-TEQ/kg Körpergewicht und 
Tag zu rechnen. Gestillte Kinder nehmen über die 
Muttermilch durchschnittiich 150 pg I-TEQ/kg Kör- 
pergewicht und Tag auf. In den letzten Jahren trat 
ein Rückgang des Dioxingehaltes in. der Frauenmüch 
auf. 

Zahlreiche Vertreter der Substanzgruppe der PCDD/F 
stören in bestimmten Konzentrationen den Zellstoff- 
wechsel und mfen Verändemngen der Blutzusammen- 
setzung, der Enzymaktivitäten, des Immunsystems, 
der nervalen und hormonalen Vorgänge sowie der 
Atmung und des Kreislaufes hervor. Daneben sind 
mutagene, reproduktionstoxische und karzinogene 
Effekte bekannt. Ein Teü dieser Effekte ist bislang 
erst im Tierversuch nachgewiesen worden, für den 
Menschen sind die Wirkungen nicht durchgehend 
belegt. 

Eine humankanzerogene Wirkung des 2,3,7,8-TCDD, 
die toxischste Verbindung der Substanzgruppe, güt 
für den Hochdosisbereich als erwiesen. Epidertüo- 
logische Untersuchungen zur humankanzerogenen 
Wirkung im Niedrigdosisbereich hegen nicht vor. 

Die in den letzten Jahren durchgeführten Meßpro- 
gramme, Forschungsprogramme, in Kraft getretenen 
Rechtsnormen, abgeleiteten Richtwerte und Hand- 
lungsempfehlungen sind im 1. und 2. Bericht der 
Bund/Länder-Arbeitsgruppe Dioxine beschrieben 
(Umweltpolitik, Hrsg. BMU, 1992 und 1993). 

Andere organische Verbindungen 

Industrieanlagen aller Art eroittieren bundesweit or- 
ganische Verbindungen; Informationen zu den eroit- 
tierten Mengen sind nur für einen Teil der Substan- 
zen bekannt oder allgemein zugänghch. Die Palette 
relevanter Substanzgruppen beinhaltet u. a. flüchtige 
organische Stoffe, Glykolderivate, Amine, Tributyl- 
zinnverbindungen, einfache (Alkohole, Aldehyde, 
Carbonsäuren, Ketone, Olefine, Paraffine), aroma- 
tische und halogenierte Kohlenwasserstoffe, die ein 
entsprechend breites Spektrum chemischer und toxi- 
scher Eigenschaften auf weisen. 

Zum Schutz von Menschen generell und besonders 
derjenigen Personen aus der Nachbarschaft von An- 


lagen und zum Schutz von Tieren und Pflanzen vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen, vor Gefahren, er- 
hebhchen Nachteilen und Belästigungen sowie zur 
Vorbeugung schädlicher Umwelteinwirkungen, sind 
die anfallenden Stoffe auf Basis ihrer Wirkungen in 
ihrer Emission nach den Vorschriften des BImSchG 
zu begrenzen. Kriterien für die Beurteilung der kriti- 
schen Wirkungen hefem neben Geruch, Abbaubar- 
keit und Anreicherbarkeit auch Daten zu einer Reihe 
toxikologischer Endpunkte. 

3.1. 3.1 .2 Ozon 

Das für Sommersmog typische Photooxidantienge- 
misch enthält eine Vielzahl von Reizstoffen, aller- 
dings nicht in konstanter Zusanmiensetzung. Die 
starke Reizwirkung des „photochenüschen Smogs" 
auf die Augen und die Schleimhäute der oberen 
Atemwege (Nasen-Rachen-Raum) erfolgt nicht durch 
Ozon, sondern durch andere Photooxidantien, die als 
Nebenprodukt bei der atmosphärischen Ozonbil- 
dung entstehen, z. B. Peroxiacetylnitrat (PAN), Per- 
oxibenzoylnitrat (PBN), Acrolein und Formaldehyd. 
Diese Substanzen sind - im Gegensatz zu Ozon - gut 
wasserlöshch. Im Hinbhck auf ihre gesundheitlichen 
Wirkungen sind sie allerdings weniger bedeutend als 
Ozon, da sie in geringeren Konzentrationen auftreten 
und weniger toxisch sind als Ozon. 

Ozon selbst reagiert durch seine hohe Reaktionsbe- 
reitschaft fast ausschheßhch am „Auftreffort", d. h. 
an den Oberflächen des Atemtraktes. Durch seine 
geringe Wasserlöshchkeit wird es in viel geringerem 
Maße als beispielsweise Schwefeldioxid in den obe- 
ren Atemwegen zurückgehalten; folghch dringt 
Ozon viel weiter in die Lunge ein. In der Lungenperi- 
pherie trifft es auf Gewebe, das nicht durch eine 
Schleimschicht geschützt ist. Hier kann es zu einer 
Schädigung der Zellmembran mit den damit verbun- 
denen entzündlichen Prozessen kommen. 

Entscheidend für die Ausprägung der Wirkung ist 
die auf genommene Ozondosis. Diese ist das Produkt 
von Konzentration, Expositionsdauer und dem Atem- 
minutenvolumen. Körperhöhe Aktivität oder An- 
strengung steigert das Atemminutenvolumen. 

PotentieUe konzentrations- bzw. dosisabhängige Wir- 
kungen von Ozon auf Menschen sind sensorische 
Wirkungen (Geruch), Wirkungen auf die Lungen- 
funktion und Wirkungen auf die körperhche Lei- 
stungsfähigkeit. Die durch Ozonexposition verur- 
sachten Symptome treten nur nach mehrstündiger 
Exposition bei gleichzeitiger körperhcher Aktivität 
auf. 

- Veränderungen von Lungenfunktionsparametem 
(z. B. Abnahme des forcierten Ausatemvolumens, 
Zunahme des Widerstands in den Atemwegen) 
bei Schulkindern und Erwachsenen ab 160 bis 
300 |jig/m^ nach reger körperhcher Aktivität im 
Freien; in klinischen Expositionsversuchen roit 
freiwilhgen Probanden ab 160 |xg/m^ bei 6stündi- 
ger bzw. ab 240 |xg/m^ bei 1- bis 3stündiger Expo- 
sition mit intermittierender körperhcher Aktivität. 
Neuere wissenschafthche Erkenntnisse zeigen be- 
reits bei Ozonkonzentrationen von 100 |xg/m^ Ein- 
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Schränkungen der Lungenfunktion, wobei neben 
Ozon sehr wahrscheinlich noch andere Schad- 
stoffe eine Rolle spielen. 

- Reduzierung der physischen Ausdauer-Leistungs- 
fähigkeit ab 240 |jLg/m^. 

- Entzündhche Reaktion des Lungengewebes ab 
160 |xg/m^ bei 6,6stündiger Exposition mit inter- 
mittierender körperlicher Belastung. 

- Zunahme der Häufigkeit von Asthmaanfällen (240 
bis 300 |jLg/m^). 

Diese funktionellen Veränderungen imd Beeinträch- 
tigungen normahsieren sich im allgemeinen weit- 
gehend im Laufe von ein bis drei Stunden. Bei be- 
sonders starken Belastungen lassen sich geringe 
Abweichungen noch nach 24 bis 48 Stunden fest- 
stellen. 

Subjektive Befindhchkeitsstörungen wie Tränenreiz 
(verursacht durch Begleitstoffe des Ozons), Reizung 
der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atem- 
beschwerden werden ab etwa 200 iJig/m^ genannt. 
Die akuten Reizerscheinungen an Augen und 
Schleimhäuten sind von der körperhchen Belastung 
weitgehend unabhängig; ihr Ausmaß wird primär 
durch die Aufenthaltsdauer in der ozonbelasteten 
Atmosphäre bestimmt. 

Bei besonders hoher chronischer Belastung kann es, 
wie Tierversuche zeigen, zu irreversiblen Verände- 
nmgen in der Lunge kommen. Die Frage nach dem 
Auftreten chronischer Wirkungen beim Menschen 
kann anhand neuer Studien dahingehend beantwor- 
tet werden, daß bei den extremen Konzentrations Ver- 
hältnissen, wie sie beispielsweise in Los Angeles herr- 
schen - dort wurden im Jahr 1985 an ca. 70 Tagen 
Ozon- Stundenmittel über 400 p.g/m^ gemessen -, 
sich nach mehrjährigem Aufenthalt in der Region bei 
einem Teü der Bevölkerung eine persistente und z. T. 
vermuthch irreversible Verschlechterung der Lun- 
genfunktion entwickeln kann. 

Im Gegensatz zum Wintersmog (hier sind vor allem 
Asthmakranke betroffen) gibt es bei Ozon keine 
genau eingrenzbare Risikogruppe. Es ist davon aus- 
zugehen, daß etwa 10% der Bevölkerung (quer 
durch alle Bevölkerungsgruppen) besonders emp- 
findhch auf Ozon reagieren. 

Durch Ozon besonders betroffen sind alle diejenigen 
Personen, die während Sommersmog-Episoden bei 
Spiel, Sport oder Arbeit häufig längeren, anstrengen- 
den körperhchen Tätigkeiten im Freien nachgehen. 
Darüber hinaus müssen aus Vorsorgegründen grund- 
sätzhch alle Säuglinge und Kleinkinder als Risiko- 
kollektiv eingestuft werden, da sie (bezogen auf ihre 
Körpergröße) ein relativ erhöhtes Atemminutenvolu- 
men haben. Zudem ist ihr hnmunsystem noch nicht 
vollständig ausgebüdet und eine zusätzhche Reizung 
durch Ozon könnte die AnfäUigkeit gegenüber Infek- 
tionen des Atemtraktes erhöhen. 

Neben den bereits genannten Wirkungen kann Ozon 
die menschhche Gesundheit noch durch weitere Wir- 
kungen beeinträchtigen, die aber nicht konkreten 
Konzentrationen zugeordnet werden können. 


Allergiefördernde Wirkung 

Ozon selbst ist kein Allergen. Durch die beschrie- 
bene Reizwirkung können im peripheren Lungen- 
gewebe entzündhche Prozesse ausgelöst werden. 
Dies kann möghcherweise dazu führen, daß gleich- 
zeitig anwesende chemische oder biologische AUer- 
gene tiefer in das geschädigte Gewebe eindringen, 
was eine Allergisierung begünstigen könnte. 

Gentoxische und kanzerogene Wirkung 

In ZeUkulturen wirkt Ozon sowohl bei Bakterien und 
Pflanzen als auch bei SäugetierzeUen eindeutig gen- 
toxisch. Eine Studie im Rahmen des US-amerikani- 
schen „National Toxicology Program" ergab zudem 
Hinweise auf kanzerogene Wirkungen von Ozon im 
Tierversuch. In der Studie wurden weibhche und 
männhche Ratten und Mäuse in Gruppen zu je 
50 Tieren zwei Jahre lang oder über die Lebenszeit 
der Tiere sechs Stunden täghch an fünf Tagen pro 
Woche gegenüber Ozon exponiert. Als Expositions- 
konzentrationen wurden 240 jjig/m^ (entspricht dem 
US-Luftquahtätsstandard), lOOOjxg/m^ als mittlere 
Konzentration und 2 000 ixg/m^ als die höchste 
Konzentration, bei der die Versuchstiere lange ge- 
nug überleben können („maximum concentration be- 
heved compatible with long-törm survival"), gewählt. 

Ratten und Mäuse zeigten bei den Langzeit-Exposi- 
tionen bei den höheren Konzentrationen Anzeichen 
für Entzündungen. Im Gegensatz zu den Ratten, bei 
denen keine Lungenadenome oder -karzinome fest- 
gesteUt wurden, traten bei den weibhchen Mäusen 
diese Tümoren bei 2 000 ixg/m^ signifikant häufiger 
auf als bei den anderen untersuchten Konzentratio- 
nen oder bei den KontroUtieren. Dieser Befund wur- 
de von einem Expert engremimn als Hinweis auf eine 
kanzerogene Wirkung bei weibhchen Mäusen ge- 
wertet („some evidence of carcinogenic activity"). 
Bei männhchen Mäusen war nur ein nicht signifikan- 
ter Trend zu erkennen, was als unklares Ergebnis be- 
wertet wurde („equivocal evidence of carcinogenic 
activity"). 

Für den Menschen hegen bislang keine Nachweise 
für eine co-kanzerogene oder eine kanzerogene Wir- 
kung von Ozon vor. Dennoch können die oben ge- 
nannten Befunde einen Krebsverdacht auch für den 
Menschen begründen. Allerdings sprechen einige 
Gründe dafür, daß die übhche Annahme, daß bei 
krebserzeugenden Stoffen jede noch so geringe Ex- 
position zur Krebsentstehung führen kann, für Ozon 
nicht zutrifft. Ob und gegebenenfaUs in welcher 
Höhe hier eine WirkungsschweUe besteht, unterhalb 
derer nicht mehr von einer krebserzeugenden Wir- 
kung von Ozon auszugehen ist, läßt sich derzeit nicht 
angeben. 

3.1. 3.2 Wirkungen auf die belebte Umwelt/ 

Wirkungen auf Materialien 

Verunreinigungen der Luft können nicht nur Beein- 
trächtigungen der natürhchen Umgebungsverhält- 
nisse bewirken, in die der Mensch mit ahen lebenden 
Wesen gesteht ist, sondern auch die von ihm geschaf- 
fenen Güter schädigen, in und mit denen er arbeitet 
und in denen sich seine Kultur spiegelt. 
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3.1 .3.2.1 Wirkungen auf die belebte Umwelt 

Wirkungen von Luftschadstoffen auf die belebte Um- 
welt sind in allen Teilen der Ökosysteme festzustel- 
len; z. B. Waldschäden oder Schäden an landwirt- 
schaftlichen Kulturpflanzen. Die Schadstoffwirkun- 
gen beruhen auch auf dem Kontakt mit Umwand- 
lungsprodukten oder indirekten Wirkungen, etwa 
über den Boden. Da Luftschadstoffe ein grenzüber- 
schreitendes Problem sind, ist auch die Bewertung 
der Ergebnisse der Wirkungsforschung im internatio- 
nalen Rahmen erforderlich, um eine gemeinsame Ba- 
sis für grenzüberschreitende Emissionsminderungen 
zu erreichen. 

Kritische Belastungswerte für Schwefel und Stickstoff 

Deutschland kooperiert mit den anderen Signatar- 
staaten des Übereinkommens über weiträumige grenz- 
überschreitende Luftverunreinigungen (UN Conven- 
tion on Long-Range Transboundary Air Pollution), 
um für die Minderung von Luftschadstoffen die Er- 
gebnisse der Wirkungsforschung nutzbar zu machen. 

Das Critical Loads-Konzept ermöglicht es, Wirkungs- 
zusanunenhänge auf standardisierte Weise zu be- 
rücksichtigen. Es stellt einen Ansatz für die Be- 
urteilung des Gefährdungspotentials von einge- 
brachten Schadstoffen gegenüber Ökosystemen dar, 
stellt Pufferungs- und Kompensationsmechanismen 
in Rechmmg und ist insofern relevant für eine vorsor- 
gende Umweltpoütik. Insoweit ergänzt es die bisheri- 
gen Ansätze für Luftreinhaitestrategien um eine öko- 
logische Dimension. Entscheidend dabei ist, daß sich 
die Bestimmung der Belastbarkeit von Ökosystemen 
an Wirkungsschwellen orientiert. Die Ermittlung der- 
artiger SchadensschweUen, die in einem Ökosystem 
nicht überschritten werden dürfen, erfolgt mit che- 
misch-physikalischen Indikatoren. Critical Loads bei- 
spielsweise werden unter diesen Prämissen bezeich- 
net als quantitative Abschätzung der Exposition (De- 
position) gegenüber einem oder mehreren Schad- 
stoffen, unterhalb der signifikant schädliche Wirkun- 
gen an empfindlichen Elementen der Umwelt nach 
heutigem Wissensstand nicht auf treten. 

Sie werden z. B. in Säureäquivalent oder Kilogramm 
Schwefel oder Stickstoff pro Hektar und Jahr ange- 
geben (eq/ha/a, kg/ha/a). 

In Ergänzung dazu sind Critical Levels Schadstoff- 
konzentrationen, oberhalb deren direkte Schadwir- 
kungen bei Rezeptoren (z. B. Pflanzen, Ökosyste- 
men, Materialien) nach heutigem Wissensstand auf- 
treten können. 

Das Critical Loads/Le vels -Konzept ging 1994 als we- 
senthcher Bestandteü in die Verhandlungen zur wei- 
teren Minderung von Schwefelemissionen ein. 

Kritische Belastungswerte für bodennahes Ozon 

Für die Bewertung phytotoxischer Ozonkonzentratio- 
nen wurde ein Schwellenwert (Expositionsindex) ab- 
geleitet, oberhalb dessen bei land- und forstwirt- 
schaftlich wichtigen Pflanzen Schadwirkungen durch 
bodennahes Ozon auftreten können. 


Der Expositionsindex AOT 40 (Accumulated expo- 
sure over a threshold of ^ ppb Ozon) berechnet sich 
nach der Summe der Differenzen zwischen der 
stündlichen Konzentration (in ppb) und 40 ppb. 

Für landwirtschaftlich wichtige Pflanzen wurde der 
Schwellenwert wie folgt festgelegt: 


Verminderung 
der Emteerträge in % 

AOT 40 (ppb/h) 

5 

2 600 

10 

5 300 

15 

7 900 

20 

10 500 


Für forstwirtschaftlich wichtige Pflanzen wie Buche, 
Eiche, Fichte imd Kiefer hegt der kritische Schwel- 
lenwert AOT 40 bei 10 ppb/h für eine Vegetations- 
periode. 

Für die kritische Belastung der Kurzzeitwirkung von 
Ozon hegt der AOT 40 bei 700 ppb/h für drei aufein- 
anderfolgende Tage. 

Diese BelastungsschweUen für Pflanzen werden in 
Deutschland zeitweise deuthch überschritten. 

Kritische Belastungswerte für Schwefel Stickstoff 
und Ozon als Bewertungsmaß der Auswirkungen 
von Luftverunreinigungen 

Offene Biotope werden neben den Wäldern zuneh- 
mend belastet, da der Ferntransport von Luftverun- 
reinigungen zu einer flächendeckenden Belastung 
der Umwelt führt. 

Eine hohe Empfindhchkeit weisen vor aUem Pflan- 
zengeseUschaften nährstoff armer, bodensaurer Le- 
bensräume auf. Der ausgewählte Grünlandtyp (Borst- 
grasrasen) enthält viele Pflanzenarten, die an hchte 
offene Standorte angepaßt sind und nur unter Nähr- 
stoffmangelbedingungen gegenüber anderen Arten 
konkurrenzfähig sind. Diese als hchthebende Hun- 
gerkünstler bezeichneten Pflanzenarten stehen zu- 
nehmend in den „Roten Listen" der gefährdeten 
Arten. 

Als Maßstab für die Beurteilxmg der Luftbelastung 
diente das Konzept der kritischen Schwellenwerte 
der UN-ECE (Stand 1990). Diese Werte hegen für 
Schwefeldioxid bei 20 |xg/m^, für Stickstoffoxid bei 
30 luig/m^ imd Ozon bei 50 jxg/m^ sowie für Schwefel 
bei 16 kg/ha/a und für Stickstoff bei 10 kg/ha/a. 

Untersuchungsflächen, bei denen diese SchweUen- 
werte überschritten werden, zeigen einen Rückgang 
charakteristischer Pflanzenarten (wie z. B. Amica mon- 
tana, Polygala vulgaris) bei gleichzeitiger Zunahme 
von Grasarten, deuthch vermindertes Artspektrum 
bis hin zu Verlusten von typischen Arten der betref- 
fenden pflanzensoziologischen Verbände. 

Die Veränderungen in der Artenzusammensetzung 
treten bei verschiedenen Pflegemaßnahmen (Mahd, 
Schafbeweidung) und auch bei Brache auf. In den 
Böden ergibt sich eine verstärkte Versauerung und 
AJurniniummobihsierung im oberen Mineralboden 
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und im Hauptwurzelraum. Auch die Gesamtstick- 
stoffgehalte im Oberboden zeigten gegenüber den 
historischen Bodenwerten eine leichte Zimahme, 

3.1. 3.2.2 Wirkungen auf Materialien und Bauwerke 

Nahezu alle Werkstoffe imd Materialien imterliegen 
Veränderungen durch Alterungsprozesse, die zu teil- 
weise schwerwiegenden Schäden führen können. 
Diese sind auf die gemeinsame Einwirkung zahlrei- 
cher Einflüsse, die entweder natürhch (z. B. durch 
Witterung oder Abnutzung), durch anthropogen be- 
dingte Einwirkungen auf die Umwelt (z. B. durch 
Luftschadstoffe oder Grundwasserabsenkungen) 
oder durch andere Ursachen (z. B. Planungs- und 
Bauausführungsmängel) bedingt sind, zurückzufüh- 
ren. Dabei haben die in den letzten Jahrzehnten 
gegenüber vergangenen Jahrhunderten verstärkt zu- 
nehmenden Schäden an Kunstwerken und Baudenk- 
mälern deutlich gezeigt, daß anthropogenen Einflüs- 
sen vorrangige Bedeutung zukommt. 

Die besondere Relevanz der Schäden wird - abge- 
sehen von wirtschaftlichen Erwägimgen - insbeson- 
dere in der Zerstörung einmahger Kultursubstanz 
sichtbar. 

Forschungsergebnisse der letzten Jahre lassen ein- 
deutig den Einfluß von Schwefeldioxid auf den Zer- 
störungsprozeß der Materialien, insbesondere auf 
Naturstein, Putze, Mörtel, Ziegel, MetaUe imd hi- 
storische Verglasungen erkennen. Eine Quantifizie- 
rung der durch Schwefeldioxid verursachten Schä- 
den konnte an einigen ModeUbeispielen erbracht 
werden. Wegen der immer noch unzureichend er- 
forschten synergistischen Wirkimg mehrerer gasför- 
miger und partikelförmiger Luftverunreinigungen, 
des „sauren Regens" und klimatischer sowie mikro- 
khmatischer Umgebungsbedingungen weu: es aller- 
dings nur eingeschränkt möghch, zu exakten Scha- 
densquantifizierungen unter realen Umweltbedin- 
gungen ZU kommen. 

Die dominanten Schadensfaktoren sind nach mehr- 
fach abgesicherten Untersuchungen Schwefeldioxid 
und Ozon. Ferner spielt die Benetzimgsdauer der be- 
troffenen Materialoberfläche eine wichtige RoUe. 

Schäden an Materiahen sind irreversibel. Die Schädi- 
gung ist ein physikahsch- chemischer Umwandlungs- 
prozeß, der zu neuen Produkten führt (Korrosionspro- 
dukten), die sich in ihren Eigenschaften grundlegend 
von denjenigen der Ausgangssubstanz unterschei- 
den. Auch nach AbsteUen der Schadensursache kann 
der Prozeß nicht mehr rückgängig gemacht werden. 
Ein SchweUenwert für die Konzentration von Luft- 
schadstoffen, bei dessen Unterschreiten neue Schä- 
den an Materiahen nicht ausgelöst bzw. bestehende 
nicht verstärkt werden, ist aufgrund der synergisti- 
schen Wirkungsweise der verschiedenen Einflußfak- 
toren nicht ermittelbar. 

Die besorgniserregende Zunahme von Umweltschä- 
den an unersetzhchen Kulturgütern hat in den letz- 
ten Jahren verstärkte Aufmerksamkeit erfahren. Die 
Forschungstätigkeit in diesem Bereich bedarf der 
Fortführung, wobei die Schwerpimkte besonders bei 
der Substanzerhaltung gefährdeter Baudenkmäler 
aus Naturstein gesetzt werden sohten. 


Schwerpunktthemen im Bereich der Schäden an hi- 
storischen Wandmalereien, Ziegelmauerwerk, Glas- 
fenstern und Metahobjekten werden weiterhin inten- 
siv untersucht. Wegen der zwangsläufig langwieri- 
gen experimenteUen Arbeiten müssen diese For- 
schungsaktivitäten noch längere Zeit weitergeführt 
werden. 

Kritische Bewertungen und weitere Untersuchungen 
über die Dauerhaftigkeit bisheriger Sanierungs- und 
Konservierungsverfahren sowie die Entwicklung 
neuer passiver Schutzmaßnahmen, die den hohen 
denkmalpflegerischen Anforderungen genügen (z. B. 
Schutzbeschichtimgen, Imprägnierung), werden als 
wichtige Aufgabe angesehen und unter Einbezie- 
hung bisheriger Erkenntnisse fortgeführt. 

Die in eirügen Bereichen bereits vorhandenen Be- 
standsaufnahmen umweltgeschädigter Denkmäler 
werden fortgeführt. Die dokumentierten Erfahrun- 
gen und Informationen aus der Restaurierungs- und 
Konservierungspraxis werden in einer Faktendaten- 
bank gemeinsam mit den neuesten Forschungs- 
ergebnissen gesammelt, verarbeitet und allgemein 
zugänghch gemacht. Mit dem Aufbau der Koordirüe- 
rungs- und Beratungsstelle für Umweltschäden an 
Denkmälern im Umweltbundesamt und der dort be- 
triebenen Faktendatenbank MONUFAKT wird der 
FachöffenÜichkeit von der Bundesregierung ein ge- 
eignetes Informationsvermittlungssystem bereitge- 
stellt. 


3.1 .4 Entwicklung technischer Verfahren 

und Einrichtungen in der Luftreinhaltung 

Die Luftreinhaltetechnik hat in Deutschland einen 
hohen Stand erreicht. Die deutsche Industrie hat im 
Bereich der Luftreinhaltetechiük eine international 
führende Stellung. Die nachfolgenden Ausführungen 
belegen diese Feststellung sowohl im Hinblick auf 
die gefährdenden Substanzen als auch im Hinbhck 
auf Anlagen, Branchen und Produkte. 

3.1 .4.1 Verminderung der Emissionen 
besonders gefährdender Stoffe 

3.1. 4.1.1 Dioxine 

Einträge von Dioxinen in die Umwelt werden in 
Deutschland hauptsächüch durch thermische Pro- 
zesse verursacht. Standen früher die Abfallverbren- 
nungsanlagen als große Dioxinquelle im Mittelpunkt, 
so sind es heute die Anlagen der Metallindustrie. 

Die Abfallverbrennung gehört zu dem bestunter- 
suchten Bereich hinsichthch Dioxinentstehung und 
-minderung. Auch deshalb gilt die Abfallverbren- 
nung als ein Zugpferd für die Erforschung von 
PCDD/F und deren Minderung in der Umwelt. 

Das bundesweite Dioxinmeßprogxamm an Hausmüll- 
verbrennungsanlagen zeigte eine größere Band- 
breite von Dioxinwerten. Für 1988/89 wurde eine 
durchschnittliche PCDD/F-Konzentration von 8 ng 
TE/m^ im Abgas ermittelt; das ergab in den alten 
Bundesländern eine Gesamtfracht an PCDD/F aus 
Hausmüllverbrennungsarüagen von ca. 400 g TE/a. 
Aufgrund der Anforderungen der 17. BImSchV mit 
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einem Emissionsgrenzwert von 0,1 ng TE/m^ wurden 
inzwischen deutliche Minderungen erreicht. 1997 
wird - nach Umrüstung aller Altanlagen - die 
Gesamtemission aus deutschen Hausmüllverbren- 
nungsanlagen unter 4 g TE/a hegen; d. h. die Di- 
oxinemissionen aus diesen Anlagen werden sich 
innerhalb von rund 10 Jahren um den Faktor 100 ver- 
ringert haben. Bereits jetzt sind wirksame Minde- 
rungsmaßnahmen zur Dioxinemissionsbegrenzung bei 
HausmüUverbrennungsanlagen getroffen worden, so 
daß die Emissionen für 1994/95 auf ca. 30 g TE/a ge- 
schätzt werden können. Berücksichtigt man außer- 
dem, daß auch bei den abgeschiedenen Filterstäu- 
ben, in denen sich die Dioxine anreichem, besondere 
Verfahren zur Dioxinzerstörung verfügbar sind, so 
kann die AbfaUverbrennung in diesen Fällen als 
„ Dioxinsenke " bezeichnet werden . 

Die Dioxinemissionen aus Abfallverbrennungsanla- 
gen ergeben sich aus Tabelle 72. 

Bei Sonderabfallverbrennungsanlagen {einbezogen 
wurden öffentlich zugänghche einsclüießhch privat 
betriebener Anlagen) treten aufgmnd der günstige- 
ren Verbrennungsbedingungen deuthch niedrigere 
PCDD/F-Emissionswerte als bei Hausmüllverbren- 
nungsanlagen auf. 

Die Verbrennung von Klinikmüll geschah früher 
häufig in Kleinanlagen, z. T im Chargenbetrieb. 
Die durchschnitüichen Dioxinemissionen wurden zu 
15 ng TE/m^ geschätzt. Die meisten Kliiükmüllver- 
brennungsanlagen sind heute in Deutschland stülge- 
legt. Die wenigen noch betriebenen Anlagen werden 
oder sind inzwischen mit wirksamen Emissionsmin- 
derungsmaßnahmen ausgestattet. 

Aus Anlagen, in denen ausschließlich kommunaler 
Klärschlamm verbrannt wird, ist mit durchschnitt- 
lichen PCDD/F-Emissionen zu rechnen, die deutlich 
unter 0,1 ng I-TE/m^, teilweise sogar im Bereich der 
Nachweisgrenze, liegen. 

Die Tabelle nennt auch Orientienmgswerte zur 
Entwicklung der Dioxinemissionen aus der Abfall- 
verbrennung in die Atmosphäre. Unter Berücksich- 
tigung der Erfüllung der Anforderungen der 
17. BImSchV bei den bestehenden Anlagen und von 
zusätzlichen Maßnahmen zur Behandlung von Filter- 
stäuben im Hinblick auf eine Dioxinminimierung ist 
die Abfallverbrennung spätestens ab Ende 1996 eine 
Dioxinquelle mit nur noch sehr geringer Relevanz. 

In den letzten Jahren sind Anlagen der Metallindu- 
strie als die größten Dioxinquellen identifiziert wor- 
den, insbesondere sind dabei die Eisenerz-Sinteran- 
lagen zu nennen. Inzwischen werden zur Emissions- 
minderung sowohl prozeßtechnische als auch Abgas- 
reinigungsmaßnahmen angewandt und weiterent- 
wickelt. Zu nennen wären z. B. der Verzicht auf den 
Einsatz von besonders verunreinigten Materialien, 
der Einsatz von hochwirksamen Fütem sowie die Zu- 
gabe von Kalk/ Aktivkoks und Kalk/Herdofenkoks- 
gemischen in den Abgasstrom mit anschheßender 
Abscheidung im Füter und Rückführung der Absor- 
bentien in den Prozeß. 

Eisen- und Stahlschrotte werden z. T. in Elektrolicht- 
bogenöfen aufgeschmolzen, wobei in erheblichem 


Umfang Dioxine emittiert werden können. Als Min- 
derungsmaßnahmen kommen eine verbesserte Ab- 
gasführung, Senkung der spezifischen Abgasmen- 
gen und die Zugabe von Braunkohlenkoks in den 
Abgasstrom in Frage. Derzeit laufen in der Stahl- 
industrie Aktivitäten zur Weiterentwicklung von Min- 
derungstechniken. 

Zum Schmelzen von Kupfer und Kupferlegierungen 
werden Schachtöfen, Trommelöfen oder Induktions- 
öfen eingesetzt. Möglichkeiten zur Emissionsminde- 
rung beim Schachtofen (Hauptquelle) bestehen in 
der Abgasverbrennung durch Sauerstoffzugabe im 
Bereich der Gicht und Anwendung des Flugstrom- 
verfahrens (Zugabe von Kalk/Kohle gemischen in 
den Abgasstrom). 

Bei Anlagen zur Zinkgewinnung aus Sekundärmate- 
rial wurden erhöhte Dioxinemissionen festgestellt, und 
zwar bei Wälzrohren zur Aufarbeitung von zinkar- 
men Rückständen und Füterstäuben und beim Heiß- 
brikettieren. Derzeit werden Umrüstungen an beiden 
Anlagentypen vorgenommen (z. B. Vorbehandlung 
der Einsatzstoffe, effiziente Abgasreinigung). 

Bei Anlagen zur Wiederaufbereitung von Bleiakku- 
schrott können bei der Verhüttung im Kurztrommel- 
ofen oder nachgeschalteten Einrichtungen Betriebs- 
bedingungen Vorkommen, die zur Bildung von Dioxi- 
nen führen. Zur Minderung werden derzeit folgende 
primäre und sekundäre Maßnahmen erprobt: 

- Einführung eines Sauerstoff-Ölbrenners mit neu- 
artiger Zerstäubungstechnik, 

- Verwendung eines Umwälzkühlers, 

- Zugabe von Kalkhydrat in den Abgasstrom, 

- Reinigung der Abgase mittels Gewebe- und Herd- 
ofenkoksfilter. 

Die Enüssionswerte bei Schmelzanlagen der Sekun- 
däraluminiumindustrie liegen im Bereich zwischen 
0,001 und 14 ng TE/m^ Abgas, in Abhängigkeit vom 
Schmelzaggregat, den Einsatzstoffen und der Ab- 
gasreinigungstechnik. Eine Minderung von mehr 
als 99% kann mit ein- oder mehrstufigen Gewebe- 
füteranlagen und der Zugabe von Kalkhydrat mit 
10% und mehr Aktivkoks/Braunkohlekoks erreicht 
werden. 

Holzfeuerungsanlagen sind in Abhängigkeit von den 
Einsatzstoffen, Feuerungsbauarten, der Abgasfüh- 
rung und den Minderungstechniken differenziert zu 
betrachten. 

Erhöhte Dioxinemissionen größer als 0,1 ng TE/m^ 
treten bei gewerblichen und industriellen Holzfeue- 
rungsanlagen insbesondere dann auf, wenn ungün- 
stige Ausbrandbedingungen vorüegen und/oder die 
Einsatz Stoffe erhöhte Chlorgehalte im Vergleich zu 
naturbelassenem Holz bei sonst gleichen Verbren- 
nungsbedingungen aufweisen. 

Ein Chloreintrag in die Feuerung erfolgt bereits bei 
Einsatz von naturbelassenem Holz. 

Bei Einsatz von naturbelassenem Holz in modernen 
Holzfeuerungsanlagen mit guten Ausbrandverhält- 
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nissen ist ein Emissionswert von 0,1 ng TE/m^ ein- 
haltbar. 

Demgegenüber können bei Einsatz von nüt halogen- 
organischen Stoffen beschichteten Hölzern (z. B. mit 
PVC), chloridhaltigen Holz Werkstoffen (z. B. bei Ver- 
wendung von NH 4 Cl-haltigen Hartem oder NaCl- 
haltigen Streckmitteln in den Bindemitteln von Span- 
platten) und behandelten Hölzern (z. B. nüt PCP, Lin- 
dan) erhöhte Dioxinenüssionswerte bis zu 10 ng/m^ 
auf treten. 

Zur Dioxinmindemng sind verschiedene primäre und 
sekundäre Maßnahmen geeignet: 

- Verzicht auf den Einsatz halogenorganischer 
Stoffe zur Beschichtung oder Behandlung von Höl- 
zern sowie auf chlorhaltige Bindemittelzusätze 
(Härter, Streckmittel) von Holzwerkstoffen. 

- Auslegung und Betrieb der Anlagen im Hinbhck 
auf einen guten Ausbrand. 

- Optimierte Abgasfühmng im Hinblick auf eine 
Minimiemng von Staubablagerungen im Abgas- 
weg. 

- Wirksame Staubabscheidung. 

Untersuchungen an Hausbrandfeuerstätten haben 
ergeben, daß die Dioxinenüssionen beim Einsatz von 
naturbelassenem Holz relativ gering sind (in der 
Regel <0,1 ng TE/m^). Deutlich höhere Werte wur- 
den bei der unzulässigen Mitverbrennung von Ver- 
packungsmüll ermittelt. 

Für den Einsatz von holzschutzmittelhaltigen Höl- 
zern in Verbrennungsaiüagen sind gmndsätzlich 
besondere weitergehende Maßnahmen zur Emis- 
sionsmindemng notwendig. Die Verbrennung dieser 
Hölzer unterhegt den strengen Anfordemngen der 
17. BImschV; zur Emissionsbegrenzung güt u. a. der 
Dioxingrenzwert von 0,1 ng TE/m^. 

Zur Vermeidung unkontroUierter und schädhcher 
Deponiegasemissionen in die Atmosphäre werden 
Deponien mit Gaserfassungssystemen ausgestattet. 
Zur Nutzung des anfallenden Deponiegases hat sich 
insbesondere der Einsatz in Verbrennungsmotoranla- 
gen zur Stromerzeugung durchgesetzt. 

Bei Einsatz in Verbrennungsmotoranlagen kann, 
ebenso wie bei Einsatz in Deponiegasmuffehi oder in 
Deponiegasfackeln, die Büdung von Dioxinen und 
Furanen nicht grundsätzüch ausgeschlossen werden. 
Messungen an 20 Anlagen nüt ca. 40 Einzelmotoren 
ergaben, daß die Meßwerte der Konzentration von 
PCDD/F im Abgas zu 90% unter 0,1 ng TE/m^, dem 
Grenzwert für AbfaUverbrennungsaiüagen gemäß 
17. BImSchV, hegen. In den übrigen Fällen wurden 
bis zu 0,2 ng TE/m^ festgesteUt. 

Soweit im EinzelfaU eine Minderung der Dioxinemis- 
sionen erforderhch ist, geschieht dies durch eine vor 
die Motorenanlage zu schaltende Deponiegasreini- 
gung. Hierzu stehen verschiedene Technologien wie 
z. B. das Aktivkohleverfahren oder die Absorption 
mit organischen Lösemitteln zur Verfügung. 


3.1 .4,1 .2 Leichtflüchtige organische Verbindungen 

Organische Lösemittel zählen zu den flüchtigen Ver- 
bindungen, die unter Mitwirkung von Stickoxiden 
und unter Einfluß von Sonneneinstrahlung in ver- 
schiedener Weise zur Büdung von Photooxidantien in 
der Troposphäre führen. Hierdurch können sich er- 
höhte Belastungen, z. B. durch Ozon, für Mensch 
und Natur ergeben. 

Bei der Anwendung von organischen Lösemitteln 
(z. B. KWL in Oberflächenreinigungsaiüagen oder 
Chemischreinigungen) bzw. von Produkten, die 
diese Lösenüttel als Bestandteü der Produktformrdie- 
rung enthalten (Lacke, Druckfarben, Klebstoffe), sind 
eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung von Lösenüttelenüssionen tech- 
nisch möghch und haben eine breite Anwendung ge- 
funden. 

Das sind zum einen Verfahrenstechniken wie Ab- 
sorption, Adsorption, Kondensation, bei denen die 
Lösenüttel aus der Abluft als Voraussetzung zu ihrer 
Kreislauf führung zurückgewonnen werden können. 
Zum anderen sind das dem Produktionsprozeß nach- 
geschaltete Maßnahmen, in denen die Lösenüttel 
weitgehend zu Kohlendioxid und Wasser umgesetzt 
werden und danüt die erwünschte SchadstoffenÜa- 
stung der Abgase/ Abluft erreicht wird. Hierzu zählen 
sowohl die unterschiedlichen Verfahrenstechniken 
der thermischen Abgasbehandlung (thermische, ka- 
talytische, regenerative Nachverbrennung) als auch 
biologische Verfahren. Welche der Verfahren oder 
Verfahrenskombinationen zur Reduzierung von Löse- 
mittelenüssionen eingesetzt werden können, hängt 
von unterschiedlichen Kriterien ab und macht eine 
mehr oder weniger umfangreiche Anpassungsarbeit 
notwendig, um neben der Enüssionsnünderung auch 
anderen Umweltschutzzielen (wie z. B. Ressourcen- 
schonung) gerecht zu werden. 

So wurde im Rahmen des Programms der Bundesre- 
gierung zur Fördenmg von Investitionen zur Vemün- 
derung von Umweltbelastungen bei einer Druckerei 
eine großtechnische Anlage zur katalytischen Nach- 
verbrennung von Lösemitteln bei gleichzeitiger 
Wärmerückgewinnung gefördert. Mit diesem Vor- 
haben wurde die Möghchkeit der Reduzierung nied- 
rig konzentrierter Abluftströme unter günstiger Ener- 
gieausnutzung demonstriert. Insbesondere wurde 
eine deutliche Reduzierung der Emissionen organi- 
scher Lösemittel auf Meßwerte an Gesamtkohlenstoff 
von etwa 10 bis 25 mg/m^ bei sehr niedrigen CO- 
und NOx-Konzentrationen im Abgas erreicht. Durch 
Nutzung der Wärme aus der Nachverbrennungsanla- 
ge in den Produktionsanlagen wird auch zur Minde- 
rung der C02-Emissionen beigetragen. 

Ein anderes Vorhaben des Investitionsprogramms 
demonstrierte die Rückgewinnung eines Monolöse- 
nüttels, das beim Bedrucken, Kaschieren und Be- 
schichten von Verpackungen aus den eingesetzten 
Farben, Lacken und Klebern entweicht. Der Abluft- 
strom wurde durch Kapselung von 460 000 m^/h auf 
ca. 30 000 mVh herabgesetzt und das in der Abluft 
enthaltene organische Lösemittel (Ethylacetat) im 
Waschmedium absorbiert. Anschließend wird das 
Lösenüttel durch Destillation unter Vakuum in meh- 
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reren Schritten von der Waschflüssigkeit abgetrennt 
und zum Wiederverwenden in der Produktions- 
anlage gereinigt. Die Waschflüssigkeit wird ebenfalls 
itn Kreislauf gefahren; es fällt kein Abwasser an. Das 
die Absorptionsanlage verlassende Reingas hat eine 
Konzentration unter 55 mg Ethylacetat/m^. 

Weitergehende Forschungs- und Entwicklungsarbei- 
ten zur Minderung von Emissionen organischer Löse- 
mittel bei der Textüretnigung, bei industriellen 
MetaUretnigungsanlagen sowie durch Erweiterung 
der Anwendungsfelder lösemittelfreier Pulverlacke, 
Klebstoffe und strahlenhärtbarer Druckfarben wur- 
den und werden im Rahmen des Programms „Um- 
weltforschung und Umwelttechnologie" gefördert. 

Kohlenwasserstoffemissionen entstehen auch durch 
die Lagerung, den Transport, sowie Umfüllvorgänge. 
Die technischen Anforderungen an die Lagerung 
sind in der TA Luft festgelegt. Sie umfassen Lage- 
rung in Fest- oder Schwimmdachtanks mit wirksa- 
mer Randabdichtung, reflektierende Tankanstriche, 
Unterspiegelbefüllung sowie die Sammlung der an- 
fallenden Kohlenwasserstoffdämpfe durch Gaspen- 
delung und Absaugung. Die entstehenden Dämpfe 
müssen, wie in der TA Luft für genehmigungsbedürf- 
tige Anlagen seit langem festgelegt, seit Ende 1992 
auch bei nicht genehroigungsbe dürftigen Tankla- 
gern und im Tankstellenbereich mit emissionsmin- 
demden Maßnahmen reduziert werden. 

Von großem Interesse ist dabei die Weiterentwick- 
lung und Leistungssteigerung von Dämpferückge- 
winmmgsanlagen hinsichtlich einer vorwiegend 
stofflichen Nutzung der Dämpfe. Um die Enüssions- 
grenzwerte der TA Luft einzuhalten (150 mg/m^ Koh- 
lenwasserstoffe und 5 mg/m^ Benzol), arbeiten diese 
Anlagen mit Wirkungsgraden von über 99,97%. Für 
diese meist zweistufigen Anlagen stehen mehrere 
Verfahrenskombinationen zur Verfügung. Im Rah- 
men des Investitionsprogrammes der Bundesregie- 
nmg wurden sechs verschiedene Anlagenkombina- 
tionen gefördert. Unter Ausnutzung der örtlichen Ge- 
gebenheiten können die Anlagen neben der enor- 
men Entlastung der Umwelt auch ein wirtschaftlicher 
Faktor sein. Meist werden mehr als 90 % der Dämpfe 
rückverflüssigt und dem Wirtschaftskreislauf zuge- 
führt. Durch die Nutzung der restlichen Dämpfe in 
einer Motor-Generator-Anlage konnte in einem Pro- 
jekt eine kostengünstige Eigenstromerzeugung er- 
reicht werden. Mit mehreren Verfahrenskombinatio- 
nen wie z. B. zweistufiger kalter Wäsche oder Gas- 
permeation mit katalytischer Reinigung der Restgase 
konnten die Emissionswerte der TA Luft deutlich 
unterschritten werden. 

Durch Gaspendeln werden heute ca. 80% der im 
Tankstellenbereich anfallenden Dämpfe und nahezu 
alle Dämpfe im Bereich der Lagenmg und der Raffi- 
nerien erfaßt. Die Emissionen leichtflüchtiger organi- 
scher Stoffe (VOC) aus Umschlag- und Transportpro- 
zessen hatten mit ca. 115 000 t im Jahr 1992 einen 
Anteil von nmd 3% an den Gesamt-VOC-Enüssio- 
nen Deutschlands. Es wird erwartet, daß durch die 
Anforderungen der 20. und 21. BImSchV die VOC- 
Enüssionen bis 1995 in diesem Bereich auf unter 
17 000 t/a gemindert wurden. Genaue Zahlen liegen 


z. Z. noch nicht vor. Fast 100 000 1 Dämpfe wurden 
dann in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt. 

3.1 .4.1.3 Persistente Organische Verbindungen 

Persistente Organische Verbindungen (Persistent 
Organic PoUutants = POP) sind Stoffe, die aufgrund 
ihrer Stabilität nach ihrem Eintrag in die Natur nur 
schwer oder gar nicht mehr abgebaut werden kön- 
nen. Diese Stoffgruppe umfaßt sowohl Substanzen, 
die gezielt in der chemischen Industrie hergesteUt 
werden bzw. wurden (z. B. Polychlorierte Biphenyle, 
Pentachlorphenol) als auch solche, die unabsichtlich 
erzeugt und als Nebenprodukte freigesetzt werden 
(Polychlorierte Dibenzodioxine und -furane. Poly- 
aromatische Kohlenwasserstoffe). 

Es kommt in der Regel zu einem weiträumigen 
Transport der POP über die gesamte Henüsphäre 
und zu einer Anreichenmg über die verschiedenen 
Stufen der Nahrungskette. Erste Effekte konnten 
speziell in den nördlichsten Gebieten Europas und 
Nordamerikas unter anderem auch an höheren 
Säugetieren nachgewiesen werden. 

3.1. 4.1. 4 Schwermetalle 

Roh- und Brennstoffe enthalten toxische Schwer- 
metaUe in Spuren von nündestens ca. 0,1-10 ppm. 
In Erzen bzw. Erzkonzentraten hegen die Konzen- 
trationen im Prozentbereich. Beim Einsatz dieser 
Stoffe in Hochtemperaturprozessen, wie Feuerun- 
gen, Schmelz- oder Kalzinieranlagen, verdampfen 
die Schwermetalle teüweise und emittieren vorzugs- 
weise an Staubpartikeln gebunden. 

Für toxische und krebserzeugende Schwermetalle 
sind in der TA Luft und in den Verordnungen zu 
Großfeuerungsanlagen (13. BImSchV) und zu Ab- 
faUverbrennungsanlagen (17. BImSchV) Enüssions- 
grenzwerte festgelegt, für krebserzeugende Schwer- 
metahe gilt darüber hinaus ein Enüssionsminimie- 
rungsgebot. 

Schwermetalle werden in der Praxis durch Staub- 
abscheidung genündert, bzw. im Fähe von Schwer- 
metahdämpfen durch Sorptionsverfahren. 

Die im Zuge der Umsetzung der TA Luft und der 
13. BImSchV getroffenen Emissionsminderungsmaß- 
nahmen haben seit 1985 u. a. auch zu einer erheb- 
hchen Verminderung der Schwermetahemissionen 
geführt. 

Die Emissionsdaten für 1985 imd 1995 für die wich- 
tigsten SchwermetaUe nennt Tabehe 73. 

Es zeigt sich, daß für diese SchwermetaUe bis 1995 
eine Verminderung der Emissionen von über 50 % er- 
wartet werden konnte. Exakte Zahlen für 1995 hegen 
noch nicht vor. 

Die Reduktion der Blei-Emissionen um über 80 % ist 
hauptsächhch auf das Verbot von bleihaltigem Nor- 
malbenzin zurückzuführen. 

3.1. 4,2 Anlagen- und branchenspezifische Entwicklung 
3.1 .4.2.1 Energiebereich 

Auf die Ausführungen an anderer Stehe dieses Be- 
richtes wird hingewiesen. 
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3.1. 4.2.2 Industrie 

Im industriellen Bereich sind erhebliche Anstrengun- 
gen zur Emissionsminderung unternommen worden. 
Für einige besonders wichtige Bereiche wird dies im 
folgenden dargestellt. 

Metallerzeugung und -Verarbeitung 

Die Branche Metallerzeugung und -Verarbeitung 
umfaßt die hüttentechnische Erzeugung von Eisen- 
und Nichteisenmetallen aus primären (Erzen) und 
sekundären Rohstoffen (Schrott) sowie deren Verar- 
beitung zu Zwischenprodukten in Walzwerken oder 
Gußprodukten in Gießereien. Die Arbeiten in diesem 
Bereich zielen besonders auf die Entwicklung imd 
Anwendung integrierter Umwelttechniken ab. Bei 
der Anwendung emissionsarmer Verfahren und Pro- 
zesse sind beispielhaft folgende Maßnahmen zu 
nennen: 

- Verhüttung von NichteisQn(NE) -Metallerzen und 
-Sekundärrohstoffen nach dem QSL (Queneau, 
Schumann, Lurgi) -Badschmelzverfahren oder im 
Elektrolichtbogenofen, 

- Anwendimg eines neuen emissionsarmen und 
energiesparenden Gießverfahrens bei der Herstel- 
lung von Gußerzeugnissen mit Kugelgraphit, 

- Anwendimg neuer Schmelztechnologien wie dem 
Herdwannenofen beim Alumiiüumschmelzen, 

- verstärkte Anwendimg des Endmaßnahenstrang- 
gießens bei der Bandstahlerzeugung, 

- integrierte Umweltschutzmaßnahmen beim Kupol- 
ofenbetrieb. 

Wie in anderen Bereichen kommen neue und weiter- 
entwickelte prozeß- und abscheidetechnische Maß- 
nahmen zur Anwendung. So werden bei Kupolofen- 
aiüagen zur Reinigung der Abgase Gewebefüter ein- 
gesetzt, Abwärme wird insbesondere zur Erzeugung 
von elektrischer Energie genutzt, Füterstäube wer- 
den in den Kupolofenprozeß zur Zinkanreicherung 
zurückgeführt. Im Vergleich zu alten Anlagen konn- 
ten die Enüssionen an Staub einschließlich der 
Schwermetallanteüe um 70% und an Kohlendioxid 
um ca. 11 % gesenkt werden. Die Dioxin-ZFuranemis- 
sionswerte liegen unter 0,5 ng TE/m^. Zudem wurden 
die Betriebskosten gesenkt. 

Bei Arüagen zur Gewinnung und Verarbeitung von 
NE-Metallen haben Emissionen an Staub, häufig mit 
besonders gefährdenden Staubinhaltsstoffen, aus ge- 
faßten und diffusen Quellen herausragende Bedeu- 
tung, wobei die diffusen Enüssionen besondere bau- 
liche und betriebliche Minderungsmaßnahmen er- 
fordern. 

Mit Fördermitteln der Bundesregierung wurde eine 
Messinggießerei durch Anwendung verschiedener 
prozeß- und abscheidetechnischer Maßnahmen wei- 
terentwickelt. Mit einem neuen Haubensystem wer- 
den mehr als 93 % der diffusen Staubemissionen an 
den Schmelz- und Warmhalte Öfen erfaßt und einem 
modernen Gewebefüter zugeführt. Damit wird eine 
99%ige Verminderung der Staubemissionen erreicht. 


Die durchgeführten Maßnahmen führten gleichzeitig 
zu erheblichen Energieeinspareffekten. So konnte 
u. a. bei der o.e. Messinggießerei durch den Ein- 
bau einer speicherprogrammierbaren Steuerung für 
Klappen und Ventilatoren rund 33 % der elektrischen 
Energie eingespart werden. Die abgeschiedenen 
Stäube werden vollständig verwertet und in den 
Metallkreislauf zurückgeführt. 

Durch Verzicht auf den Einsatz umweltbelastender 
Stoffe, wie beispielsweise chlorhaltiger Stoffe im 
Automobübau oder Hexachlorethan zur Schmelz- 
behandlung von Alunüniumlegierungen, können die 
Emissionen insbesondere von Dioxinen und Furanen 
bei der Produktion und Verarbeitung von Schrotten 
vermindert werden. 

Ein weiteres Beispiel für den technisch möglichen 
Verzicht auf den Einsatz umweltbelastender Stoffe 
sind die harzgebundenen Gießsande in den Gieße- 
reien, die beim Guß durch thermische Zersetzung zu 
Luftbelastungen führen. Durch Weiterentwicklung 
der Wasserglas-Technologie zum Binden der Form- 
sande im Rahmen einer Förderung der Bundesregie- 
rung soUen diese Emissionen vemüeden werden. 

Zwar reichen Prozeßänderungen (Primäre Enüssions- 
minderungsmaßnahmen) häufig aus. Um niedrige 
Emissionswerte insbesondere bei Dioxinen und Fura- 
nen zu erreichen, ist jedoch auch künftig der Einsatz 
zusätzlicher oder optimierter Abgasreinigungsver- 
fahren notwendig. Die Abscheideverfahren werden 
hinsichtlich Wirksamkeit und Aufwand insbesondere 
bei Eisenerzsinteranlagen, Elektroüchtbogenöfen und 
Aluminiums chmelzanlagen weiter verbessert. 

Bei der AbfaUvermeidung und -Verwertung ist die 
Füterstaubverwertung von erheblicher Bedeutung. 
Beispielhaft sind folgende Verfahren zu nennen: 

- Rückführung der Füterstäube von Kupolöfen zur 
Zinkanreicherung , 

- Anwendung von Gießereialtsand-Regenerierungs- 
verfahren, 

- Verwertung der Füterstäube aus der Hochofen- 
gichtgasreinigung auf dem Sinterband (sofern die 
Sinterbandabgase durch einen Gewebefüter ge- 
reinigt werden), 

- Anwendung der zirkulierenden Wirbelschicht zur 
Aufbereitung von zinkhaltigen Füterschlämmen 
und -stäuben aus der Eisen-und Stahlindustrie. 

Andere AbfaUverwertungen bei der MetaUerzeu- 
gung, wie zum Beispiel das Einblasen von Kunststoff- 
abfäUen oder der Shredderleichtfraktion in den Hoch- 
ofen als Ersatz für Kohle, werden an zwei Hochöfen 
untersucht. 

Die Anwendung des Standes der Technik zur Ver- 
meidung und Behandlung von Industrieabwässem 
führt besonders in diesem Bereich zu einer drasti- 
schen Verminderung der in die Gewässer eingeleite- 
ten Schadstofffracht. 

Eisenerzsinteranlagen gehören zu den größten Di- 
oxin- und FuranemissionsqueUen. 1993 wurden 
Enüssionsdaten bekannt, aus denen die besonders 
große Emissionsrelevanz dieser Aiüagen erkennbar 
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wurde. Aus der Förderung eines laufenden Inve- 
stitionsvorhabens „Verbesserung der Sinterband- 
entstaubung" werden erhebliche Entlastungen er- 
wartet. 

Steine- und Erden-Industrie 

Der Brennprozeß zur Herstellung von Zementklinker 
erfordert hohe Temperaturen, wodurch es zur NOx- 
Bildung kommt. Es können Massenkonzentrationen 
von bis zu 2 g/m^ auf treten. Die Zementwerke zählen 
damit zu den relevanten stationären Quellen für 
NOx-Emissionen. Zur Minderung dieser Emissionen 
werden primäre Maßnahmen (z. B. Vergleichmäßi- 
gung des Ofenbetriebes, Einsatz von NOx-armen 
Brennern, gestufte Brennstoff- und Luftzufuhr, Ver- 
bessenmg der Sintereigenschaften durch Einsatz von 
Zusatzstoffen) imd das Verfahren der nicht-katalyti- 
schen NOx-Reduktion unter Eindüsung von Ammo- 
niak in den Abgasstrom (selektive nicht-katalytische 
Reduktion, SNCR) bisher eingesetzt. Mit den verfüg- 
baren Mindenmgstechniken können bei der Klinker- 
herstellung NOx-Emissionswerte von 0,5 g NOx/m^ 
bei Neuanlagen und 0,8 g NOx/m^ bei Altanlagen 
eingehalten werden. 

ln der Keramikindustrie entstehen Emissionen an or- 
ganischen Stoffen (Benzol, Toluol, Formaldehyd u. a.) 
aus tonbegleitenden Stoffen und zugesetzten Poro- 
sierungsnütteln, wie z. B. Sägespäne und Polystyrol. 
Durch thermische Nachverbrennung (TNV) können 
Geruchsbelästigungen vermieden und die Emissio- 
nen organischer Stoffe deutlich gemindert werden. 
Die Energiekosten und der Energieverbrauch lassen 
sich durch Einsatz von Schwachgas und Wärmenut- 
zung minimieren. 

Glasschmelzanlagen 

Die Emissionen aus Glasschmelzanlagen hängen von 
einer Vielzahl von Einflußfaktoren wie Gemengezu- 
sammensetzung, Brennstoffart, Bauart des Schmelz- 
ofens (u. a. U-Flammen- oder Querbrennerfeuerung, 
regenerative oder rekuperative Verbrennungsluftvor- 
wärmimg) ab. Neben staubförmigen Emissionen, die 
in Abhängigkeit von der Gemengezusammenset- 
zung und dem Anteü an Altglasscherben einen rela- 
tiv hohen Gehalt an Schwermetallverbindungen 
auf weisen können, treten relevante Emissionen an 
Stickoxiden, Schwefeloxiden sowie an anorgani- 
schen gasförmigen Fluor- imd Chlorverbindungen 
auf. 

ln den letzten Jahren winden die Schmelzanlagen 
der deutschen Glasindustrie entsprechend den emis- 
sionsbegrenzenden Anforderungen der TA Luft 86 
mit hochwirksamen Staubabscheidern (Elektrofilter 
bzw. Gewebefilter) ausgerüstet. Zur Vermindenmg 
der Emissionen an Schwefeloxiden sowie gasför- 
miger Fluor- und Chlorverbindungen haben sich 
Trockensorptionsverfahren mit Kalkhydrat bewährt, 
die dem Staubabscheider vorgeschaltet werden. Die 
Grenzwerte der TA Luft werden in der Regel sicher 
unterschritten. 

Diese Entwicklung wurde durch entsprechende Pi- 
lotvorhaben im Rahmen des vom Umweltbundesamt 
betreuten „Progranuns zur Förderung von Investitio- 


nen zur Vermindenmg von Umweltbelastungen" 
nachhaltig unterstützt. Der Schwerpunkt der Förder- 
maßnahmen hegt derzeit im Bereich der großtechni- 
schen Erprobung von Maßnahmen zur Verminde- 
nmg der NOx-Emissionen. 

Zellstoff- und Papierindustrie 

ln Betrieben der papierproduzierenden Industrie fal- 
len ca. 2 Mio. t Reststoffe pro Jahr an, die gegenwär- 
tig noch zum Großteü deponiert werden. Aufgrund 
der Anforderungen der TA Siedlungsabfall an ab- 
zulagemde Reststoffe, die eine Vorbehandlung orga- 
nischer Reststoffe vor einer Deponierung erforderhch 
machen, sowie vor dem Hintergrund knapper wer- 
dender Deponiekapazitäten verbunden mit steigen- 
den Entsorgungskosten, wird ün laufenden Förder- 
prograimn nach anderen Verwertungs- und Ent- 
sorgungswegen gesucht. Zur Umsetzung des Rest- 
stof fvermeidungs- und -Verwertungsgebotes des § 5 
Abs. 1 Nr. 3 BImSchG hat der LAI für Anlagen zur 
Herstellung von Papier, Pappe und Wellpappe 1994 
eine Musterverwaltungsvorschrift entworfen, die die 
technisch möghchen Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verwertung von Reststoffen enthält. Sie gibt 
einen Rahmen für den Vollzug vor, innerhalb dessen 
die Bundesländer bei Genehmigungsverfahren für 
derartige Anlagen Anforderungen an die Reststoff- 
vermeidung bzw. -Verwertung stellen. 

Nahrungs- und Genußmittelindustrie 

In der Branche Zuckerindustrie führt die Dampf - 
trocknung von Preßschnitzeln in einem geschlosse- 
nen Verfahren zu bedeutenden Minderungseffekten 
unter gleichzeitiger Verbessenmg der Schnitzelqua- 
lität. Die bei herkömmhchen Verfahren entstehenden 
Abgasemissionen werden vermieden bzw. durch 
Kondensation der entstehenden Brüden auf die Ab- 
wasserseite verlagert. Abwasserseitig sind die in den 
Brüden enthaltenen organischen Stoffe nicht pro- 
blematisch, während sie bei der Abluftreinigung auf- 
grund ihres hydrophüen Verhaltens nur durch Che- 
mikalienzusatz in chemischen Wäschern zu eliminie- 
ren waren. Mit diesem Verfahren lassen sich im Ver- 
gleich zu herkömmlicher Technologie 85 bis 90 % der 
Energiemenge für die Trocknung der Zuckerrüben- 
schnitzel einsparen, d. h. auch eine Reduzierung der 
CO 2 - und SO 2 -Emissionen um 85 bis 90 %. 

Oberflächenbehandlung 

Im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten der novel- 
herten 2. BImSchV im März 1991 und dem Auslaufen 
der letzten Übergangsfrist am 31. Dezember 1994 für 
Altanlagen hat sich das Bestreben verstärkt, CKW 
und die teüweise bis 31. Dezember 1992 noch erlaub- 
ten FCKW zunehmend durch umweltverträgüchere 
und weniger toxische Alternativen zur Reinigung 
und zum Entfetten in Oberflächenbehandlungsaiüa- 
gen und Extraktionsanlagen zu ersetzen. 

Hinsichtlich der Vermeidung von Emissionen sind 
hierbei besonders die wäßrigen Alternativen hervor- 
zuheben. Für Extraktionsanlagen stehen z. B. Techni- 
ken zur Verfügung, bei denen neben überkritischem 
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Kohlendioxid (CO 2 ) auch Wasserdampf zur Extrak- 
tion eingesetzt wird. Bei Oberflächenbehandlungs- 
anlagen, in denen insbesondere metalhsche Oberflä- 
chen gereinigt werden, kann davon ausgegangen 
werden, daß mindestens 60 % der Anlagen mit wäß- 
rigen Reinigungstechniken arbeiten. 

Die Reduzierung der Anwendung von CKW und der 
Ersatz von FCKW bei der industriellen Teilreinigxmg 
und der chemischen TextiLreinigung wurde durch 
die Förderung zahlreicher FuE -Verbundvorhaben 
seitens der Bundesregierung unterstützt. Vorrangige 
Substitute waren wäßrige Systeme und aromaten- 
freie Kohlenwasserstoffe. 

A bfallverbrenn un g 

Die Abfallverbrennung in der Bundesrepubhk 
Deutschland hat im Berichtszeitraum ihr technolo- 
gisches Niveau angesichts der sukzessive anzu- 
wendenden Anforderungen der 17. BImSchV weiter 
verbessert. Die AbfaUverbrennung als thermische 
Behandlung zur Beseitigung durch Verminderung 
der Menge und Schädlichkeit von Abfällen ist im 
Rahmen moderner Abfallentsorgungskonzepte ein 
der vorrangigen Abfallvermeidung und Abfallver- 
wertung nachgeordneter, aber bedeutsamer Schritt 
für einen verbesserten Umweltschutz. Sie hat dabei 
folgende Aufgaben zu erfüllen: 

- schädhche oder gefährliche Inhaltsstoffe in den 
Abfällen zu zerstören, umzuwandeln, abzutren- 
nen, zu konzentrieren oder zu immobilisieren, 

- Volumen und Menge der Abfälle weitestgehend 
zu reduzieren, 

- verbleibende Rückstände in verwertbare Stoffe 
zu überführen oder sie in die ablagerungsfähige 
Form zu bringen und 

- bei der Verbrennung entstehende Wärmeenergie 
zu nutzen. 

Im folgenden sind ihre einzelnen Bereiche be- 
schrieben. 

- HausmüUverbrennungsanlagen 

In der Bundesrepubhk Deutschland werden 52 Ver- 
brennungsanlagen zur thermischen Behandlung von 
SiedlungsabfäUen betrieben (Stand 1995). An diese 
Anlagen sind ca. 23,8 Mio. Einwohner angeschlos- 
sen, das entspricht etwa 29,5% der Gesamtbevölke- 
rung (siehe TabeUe 74). 

Mit diesen Anlagen steht der kommunalen Sied- 
lungsabfaUentsorgung jährhch eine Verbrennungs- 
kapazität von ca. 11 Mio. t zur Verfügung, die sich 
auf insgesamt 140 Verbrennungseinheiten verteilt. Die 
theoretische Auslegung dieser Verbrennungseinhei- 
ten bewegt sich in einem Kapazitätsbereich von 3 t/h 
bis 40 t/h. Die den einzelnen Anlagen jährhch zuge- 
wiesenen Abfallmengen hegen zwischen 16 000 t/a 
und 660 000 t/a. 

Die in die Verbrennungsanlagen gelangenden Ab- 
faharten sind im wesenthchen Hausmüh, hausmüh- 
ähnhcher Gewerbeabfah imd Sperrmüh. Darüber 


hinaus werden auch noch Straßenkehricht, Kompost- 
rückstände und Garten- bzw. Holzabfähe mitent- 
sorgt. 

- Sonderabfahverbrennungsanlagen 

In der Bundesrepubhk Deutschland werden zur Zeit 
32 größere Verbrennungsanlagen (sowohl Öffenthch 
zugänghche als auch privat betriebene Anlagen) 
für die Behandlung von Sonderabfähen imd pro- 
duktionsspezifischen Rückständen betrieben. Ta- 
behe 75 steht die Entwicklung der Sonderabfahver- 
brennung in der Bundesrepubhk Deutschland dar, 
wobei die Verbrennungsanlagen in den neuen Bun- 
desländern erst ab 1990 berücksichtigt werden. 

Bei den aus den neuen Bundesländern erfaßten 
Anlagen handelt es sich mit Ausnahme der für die 
SonderabfaUentsorgung von Berhn/West seinerzeit 
errichteten Verbrennungsanlagen in Schöneiche um 
AbfaUverbrennungsanlagen, die im Verbund mit 
industriellen Produktionsanlagen betrieben wurden 
und von deren längerfristigem Betrieb ausgegangen 
werden konnte. 

Die Bedarfsentwicklungen stehen in einer Wechsel- 
wirkung nüt den bereits durchgeführten und geplan- 
ten Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung 
von Abfähen sowie der wirtschafthchen Entwick- 
lung. Deuthch erkennbar ist ein Rückgang der zu 
Sonderabfahverbrennungsanlagen angeheferten be- 
sonders überwachungsbedürftigen Abfähe nüt vor- 
rangig organischen Bestandteilen. Die Ursachen für 
diese Entwicklung sind aherdings nicht eindeutig 
nachvollziehbar, einer der möglichen Gründe könnte 
die in mehreren Bimdesländem eingeführte Sonder- 
abfaUabgabe sein, die für verwertete Abfähe nicht 
erhoben wird, so daß diese Abfähe dann bevorzugt 
einer energetischen Verwertung in Industrieverbren- 
nungsanlagen (z. B. Zementdrehrohröfen) zugeführt 
werden. 

Die Unsicherheit bei den Bedarfsprognosen wird 
durch die Bundesabfallstatistik für das Jahr 1990 
bestärkt, nach der bereits rund 2,4 Mio. t besonders 
überwachungsbedürftiger Abfähe verbrannt wurden. 
Diese Verbrennungskapazitäten verteilen sich aher- 
dings auf 347 Verbrennungsanlagen, von denen 
ohne Berücksichtigung der krankenhauseigenen An- 
lagen 65 Anlagen als Abfahverbrennungsanlagen 
ausgewiesen werden. 

- Klärschlammverbrennung 

In 12 Arüagen werden zur Zeit etwa 300 000 t/a 
(Trockensubstanz) kommunale Klärschlämme ver- 
brannt. Weitere Verbrennungsanlagen sind im Bau 
oder in der Planung. Neben dieser großtechnisch er- 
probten Monoverbrennung oder der Mitverbrennung 
in Hausmühverbrennungsanlagen (etwa 15 Anlagen 
nüt insgesamt ca. 50 000 1 TS/a) werden Entsor- 
gungswege verfolgt, die ein Mitverbrennen in An- 
lagen vorsehen, die überwiegend einem anderen 
Zweck dienen als der Abfahentsorgung. Neben 
zwei Steinkohlekraftwerken mit Schmelzkammer- 
feuerung, die für den anteüigen Einsatz von getrock- 
neten Klärschlämmen umgerüstet worden sind und 
im Dauerbetrieb gefahren werden, sind Konzepte 
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mit Braunkohlekraftwerken, Zementwerken und 
Asphaltmischgutwerken in der Planung. 

- Emissionen und Rückstände aus der Abfall- 
verbrennung 

In den Tabellen 76 und 77 ist die Entwicklimg der 
mittleren Schadstoffemissionen von Verbrennungs- 
anlagen für SiedlungsabfäUe und die daraus abzulei- 
tenden Frachten dargestellt. Trotz steigender Ver- 
brennungskapazität werden die Schadstofffrachten 
aus der Abfallverbrennung aufgrund der verstärkten 
Bemühungen zur Abgasreiiügung geringer. 

Die derzeit aus AbfaUverbrennungsanlagen für Sied- 
lungs- und Sonderabfälle und Klärschlämme zu er- 
wartenden Schadstofffrachten sind in Tabelle 78 an- 
gegeben. 

Die Mengen der bei der AbfaUverbrennung anfallen- 
den Rückstände sind in der Tabelle 79 zusammenge- 
faßt. Aufgrund der unterschiedhchen Zusammenset- 
zung, Konsistenz und Schadstoffgehalte und deren 
Löshchkeit werden diese Rückstände in der Regel 
abgelagert oder können - wie bei aufbereiteten 
Schlacken mit einer Komverteilung von 0 bis 32 mm 
Durchmesser aus der Hausmüllverbrennung - einer 
eingeschränkten Verwertung zugeführt werden. 

Für die nationale Umsetzung gibt die EG -Richtlinie 
über die Verbrennung gefährhcher AbfäUe einen 
Zeitraum bis zum 31. Dezember 1996 vor. 

Neue medienübergreifende Anforderungen und viele 
weitere von der geltenden 17. BImSchV abweichen- 
de Detailregelungen der neuen Richtlinie machen 
eine entsprechende Novellierung der 17. BImSchV 
noch im Jahr 1996 erforderhch. 

In Tabelle 80 sind die derzeit geltenden Emissions- 
grenzwerte für Abfallverbrennungsanlagen in ver- 
schiedenen Mitghedstaaten der Europäischen Union 
und der Schweiz den Werten der Richtlinie 94/67/EG 
über die Verbrennung gefährhcher AbfäUe gegen- 
übergesteUt. 

Bilanz des Chlorstoffüusses für Deutschland 

Seit eilügen Jahren wird verstärkt daran gearbeitet, 
neben Einzelstoffen gesamte Stoffflüsse als Aus- 
gangspunkt ökologischer Betrachtungen zu etabUe- 
ren. Ziel ist es, aufgrund einer genauen Stoff- und 
Energieflußanalyse u. a. MinderungsmögUchkeiten 
besonders umweltrelevanter Emissionen aufzuzei- 
gen. In einem ersten konkreten Beispiel wurden für 
den komplexen Produktionssektor der Chlorchemie, 
der seit vielen Jahren im BUckpunkt stoffpoUtischer 
Diskussionen steht, Stoffflußuntersuchungen durch- 
geführt. 

Eine AktuaUsierung des Chlorhandbuchs I auf dem 
Stand von 1992 verschafft auf der Basis des Stoff- 
flußprinzips eine systematische Übersicht darüber, 
wie die aktueUen Stoff mengen der Chlorchemie aus- 
sehen, welche Änderungen von 1987 bis 1992 erfolgt 
sind, was die Gründe für die auf tretenden Änderun- 
gen waren und wie die Entwicklung voraussichthch 
weitergehen wird. 


Die Chlorproduktion ist von 1987 bis 1992 von 3,4 auf 
2,9 Mio. t zurückgegangen. Dies ist vor allem darauf 
zurückzuführen, daß aufgrund rechthcher Vorgaben 
die Herstellung umweltrelevanter Produkte wie CKW- 
Lösemittel und FCKW eingeschränkt wurde. So ging 
die Lösemittelproduktion von 551 auf 289 kt/a und 
die FCKW-Produktion von 127 auf 59 kt/a zurück. Im 
Mai 1994 ist die FCKW-Produktion in Deutschland 
endgültig eingestellt worden. Neben der CKW- 
imd FCKW-Produktionsminderung bzw. -einstellung 
waren für den Rückgang der Chlorproduktion auch 
Rationalisierungsmaßnahmen über EU-Grenzen hin- 
weg und die rezessive Wirtschaftsentwicklimg be- 
deutsam. Inzwischen ist die Produktion 1994 wieder 
auf 3,1 Mio. t gestiegen, für 1995 wurde ein Volumen 
von 3,3 Mio. t erwartet. 

Die Abfälle aus der Produktion von Chlorchemika- 
hen wurden weitestgehend betriebsintem verbrannt 
und das Chlor in Form von Chlorwasserstoff in die 
Produktion zurückgeführt. Der zunehmende Ver- 
brauch an PVC wurde durch Importe gedeckt. Da 
der Markt für Polyurethan-Kunststoff ebenfalls stetig 
wächst, wird immer mehr Chlor für deren Vorpro- 
dukte Phosgen und Propylenoxid in dieser Produkt- 
hnie verbraucht. Nach den vorhegenden Prognosen 
wird sich diese differenzierte Entwicklung der Chlor- 
chemie auch in den nächsten Jahren fortsetzen. 

3.1.5 Aufwendungen für Forschung 

und Entwicklung in der Luftreinhaltung 

Die im Berichtszeitraum von Bund und Ländern 
bereitgesteUten Mittel lagen pro Jahr bei über 
195 Mio. DM. 

Die folgenden Zahlenangaben beruhen auf Materia- 
hen, die von den Bundes- und Landesressorts der 
zentralen Datenbank des Umweltbundesamtes zur 
Umweltforschung (UFORDAT) zur Verfügung ge- 
steht wurden. 

Die Bundesregierung ahein hat von 1991 bis 1994 
insgesamt 547 Forschungs- und Entwicklungsvor- 
haben mit einem Aufwand von fast 530 Mio. DM ge- 
fördert. Die Aufstehung aber Vorhaben, die Gesamt- 
ausgaben sowie der Anteil der von der Bundesregie- 
rung geförderten Vorhaben und Mittel für die ver- 
schiedenen Forschungsschwerpunkte im Bereich der 
Luftreinhaltung ergeben sich aus Tabehe 81). 

Bei den 554 insgesamt von Bund, Ländern und son- 
stigen Einrichtungen geförderten Vorhaben lag der 
Schwerpunkt der Zielsetzung auf Vorhaben, die 
die Verbesserung von emergiesparenden und danüt 
schadstoffverringemden Techiüken zum Ziel haben. 

Die Beschlüsse der Bundesregierung zur Verringe- 
rung der CO 2 -Emissionen erfordern einen erhöhten 
Forschungsbedarf, insbesondere zur Ermittlung von 
Möghchkeiten im Bereich der Nutzung emeuerbarer 
Energien, der Möghchkeiten zur industriehen Ab- 
wärmenutzung, zur Begleitung der Selbstverpfhch- 
tungen der Industrie zur C02-Mindenmg sowie zur 
rationehen und sparsamen Energieanwendimg imd 
zur Wärmedämmung. Die Bundesregierung hat zwar 
ahein hierfür in den Jahren 1991 bis 1994 für mehr 
als 200 Vorhaben ca. 250 Mio. DM zur Verfügimg ge- 
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Stellt, im Hinblick auf die Schwierigkeit der Aufgabe 
und die anspruchsvolle Zielvorgabe muß hier jedoch 
weiterhin ein Schwerpunkt für Forschung und Ent- 
wicklung liegen. 

Ein anderer Schwerpunkt lag bei der Erforschung 
von Meßmethoden zur Überwachung der Belastung 
der Umwelt durch Luftverunreinigimgen, um Grund- 
lagen für eine vorausschauende Planung als Instru- 
ment der Vorsorge zu schaffen. 

3.1.6 Internationale Zusammenarbeit 

Die Erhaltung und Verbesserung der Umwelt macht 
in Anbetracht grenzüberschreitender und globaler 
Umweltbeeinträchtigungen gemeinsame Anstren- 
gungen der Staaten über Grenzen hinweg erforder- 
hch. Internationalem Umweltschutz kommt aus öko- 
logischen, aber auch aus ökonomischen Gründen ho- 
he Bedeutung zu. Gerade bei Industriestaaten wie 
der Bundesrepublik Deutschland ist internationale 
Umweltpolitik nicht zuletzt auch ein Gebot weltwei- 
ter Solidarität. 

Die internationale Zusammenarbeit beim Schutz der 
Umwelt wird durch eine Vielfalt von Zielsetzungen 
geprägt, die vom Abbau oder der Vermeidung unnö- 
tiger wirtschaftlicher Hemmnisse über die Beseiti- 
gung von Umweltschäden bis hin zur vorsorgenden 
Erhaltung der Umwelt reichen. Zugleich gehen in 
diese Zusammenarbeit die Zwänge, aber auch die 
Potentiale der hinsichtlich wirtschaftlichem und tech- 
nischem Aufwand weltweit mit an der Spitze stehen- 
den Staaten ebenso ein wie die der rohstoffliefemden 
Staaten sowie jener Regionen, deren wirtschaftliche 
und techrüsche Entwicklung noch am Anfang steht. 
Demzufolge kommt sowohl den einen weiten Rah- 
men spannenden politischen Resolutionen und Pro- 
grammen als auch völkerrechtlich bindenden Ab- 
kommen imd den supranationalen rechtlich binden- 
den Verpflichtungen große Bedeutung zu. 

Für die Bundesregierung stellt sich aus diesen Grün- 
den das um weltpolitische Vorgehen auf internationa- 
ler Ebene als ein Kembereich ihres Handelns dar. In 
der Europäischen Gemeinschaft und in zahlreichen 
internationalen Umweltgremien und -Organisationen, 
in bi- und multilateralen Umweltabkommen mit Staa- 
ten aus Ost imd West sowie der Dritten Welt setzt sie 
sich nachdrücklich für die Durchsetzung fortschrittli- 
cher umweltpolitischer Ziele ein. 

Die von der Bundesrepublik Deutschland eingegan- 
genen internationalen Verpflichtungen zur Reduzie- 
rung der Luftverunreirügungen hat die Bimdesregie- 
rung in ihrem Bericht vom 4. April 1990 (Drucksache 
11/6894) eingehend dargestellt. Auf diesen Bericht 
wird ergänzend zu den folgenden Ausführungen ver- 
wiesen. 

3.1. 6.1 Europaweite Zusammenarbeit 

Seit der UN Konferenz für Umwelt imd Entwicklung 
(UNCED) 1992 in Rio tragen gesamteuropäische 
Konferenzen der Umweltminister zur regionalen Um- 
setzung der Grundsätze von Rio bei. Ein Aktionspro- 
gramm zur Lösung der dringüchsten ökologischen 
Probleme in Mittel- und Osteuropa wurden von der 


gesamteuropäischen Umweltkonferenz Dobris 1991 
gefordert und von der Luzem-Konferenz 1993 formu- 
liert. 

Dieses Umweltaktionsprogramm geht von der Voraus- 
setzung aus, daß die Mittel für Umweltprojekte sehr 
begrenzt sind. Prioritäten sollten dort bestehen, wo 

- eine Schädigung der menschlichen Gesundheit 
vorauszusehen ist, 

- Produktivitätsverluste durch Schädigung oder Zer- 
störung von materiellem Kapital und natürlichen 
Ressourcen vorauszusehen sind, 

- eine nicht mehr rückgängig zu machende Schädi- 
gung der Artenvielfalt vorliegt und 

- Maßnahmen mit niedrigen Kosten und hohem Er- 
trag gegeben sind. 

Das Umweltschutzprogramm basiert auf dem drei- 
gliedrigen Ansatz: politische Grundsatzreform, insti- 
tutioneile Stärkimg und Investition. 

Die 3. Ministerkonferenz „Umwelt für Europa" 
konnte 1995 in Sofia eine positive Zwischenbilanz 
zur Verwirklichung des Programms ziehen. 

3.1 .6.1 .1 Umweltpolittk der Europäischen Union 

In der Europäischen Gemeinschaft wurde bereits mit 
dem 1. Umweltaktionsprogramm 1973 der Notwen- 
digkeit eines EG -weiten Umweltschutzes Rechnung 
getragen. Mit der Einheitlichen Europäischen Akte 
1987 wurde erstmalig ein spezifisches Umweltkapitel 
in den EG-Vertrag eingeführt. Hiermit wurde die 
Grundlage für die Entwicklung der EG auch zu einer 
Umweltgemeinschaft gelegt, was nicht zuletzt über 
250 Rechtsakte in allen Gebieten des Umweltschut- 
zes belegen. Der aktuelle Stand der EG-Umweltge- 
setzgebung umfaßt dabei auch Produktnormen, anla- 
genbezogene Emissionsnormen und Quahtätsnor- 
men im Immissionsschutzbereich. Der Vorschlag für 
eine Richtlinie über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung wird die 
Grundlage für die künftige Genehmigungspraxis in 
der Europäischen Union (EU) büden imd wegen sei- 
nes medienübergreif enden, integrativen Ansatzes 
Auswirkungen auf das gesamte nationale Anlagen- 
zulassungsrecht haben. 

Den aktuellen rechtlichen Rahmen der Umweltpolitik 
der EU bildet der Vertrag von Maastricht, der mit sei- 
nen verbesserten gemeinschaftlichen Vertragsbe- 
stimmungen die Grundlage für die nähere Ausgestal- 
tung und Weiterentwicklung der EU-Umweltpohtik 
bildet. Der EG-Vertrag definiert die Umweltpolitik 
als eine der Aufgaben der EU, wobei insbesondere 
auf ein hohes Schutzniveau und die Integration des 
Umweltschutzes in andere Politiken abgezielt wird. 

Das Programm der EG für Umweltpohtik und Maß- 
nahmen im Hinbhck auf eine dauerhafte und um- 
weltgerechte Entwicklung (5. Aktionsprogramm) 
setzt der Gemeinschaft einen politischen Rahmen mit 
neuen Ansätzen und Instrumenten für die zukünftige 
EU-Umweltpoütik bis zum Jahr 2000. Dies güt insbe- 
sondere für das Konzept der richtigen Preissignale, 
d. h. die volle Berücksichtigung der Umweltkosten 
bei Produktion und Verbrauch zur Beendigung der 
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gemeinschaftsweiten Subvention an Industrie und 
Verbraucher; der Ergänzung des Ordnungsrechts 
durch ökonomische Instrumente kommt dabei ein ho- 
her Stellenwert zu. Dies gilt ebenso für die Integra- 
tion des Umweltschutzes in andere Gemeinschafts- 
pohtiken, insbesondere in die Verkehrs-, Industrie-, 
Energie-, Landwirtschafts- und Strukturpohtik. Es 
kommt jetzt vor allem darauf an, die Zielsetzungen 
des Programms in konkrete Maßnahmen umzusetzen 
- wobei hier alle Ebenen, d. h. Gemeinschaft und 
Mitghedstaaten, Wirtschaft, Verbände, Verbraucher 
etc. gefordert sind. Die Zielsetzungen des Umweltak- 
tionsprogramms sind im Rahmen der Überprüfung 
des Programms im Jahr 1996 weiterzuentwickeln. 
Hilfestellung bei der Formulierung und Durchfüh- 
rung von Umweltschutzmaßnahmen können dabei 
Institutionen wie die Europäische Umweltagentur 
oder Förderprogramme wie LIFE geben; in beiden 
Fällen gehören auch Fragen des Immissionsschutzes 
znm Aufgabenbereich. Auch das Vierte EG-Rahmen- 
programm für , Forschung und Technologie, mit dem 
von 1994 bis 1998 unter anderem Projekte im Bereich 
Umwelt und Klima mit 852 Mio. ECU gefördert wer- 
den, kommt dem Immissionsschutz zugute. 

3.1 .6.1 .2 Netzwerk für Umsetzung und Vollzug 
von Umweltrecht 

Die Rechtsakte der EU im Umweltrecht sind mit ei- 
nem hohen administrativen und pohtischen Umset- 
zungs- und Vollzugsaufwand sowie mit zahlreichen 
innerstaatlichen Konflikten für die Mitgliedstaaten 
verbunden. Die damit verbundenen Umsetzungs- 
und Vollzugsschwierigkeiten bestehen nicht nur in 
der Bundesrepublik Deutschland, sondern in allen 
Mitghedstaaten. 

Die dargelegten Schwierigkeiten des EG -Umwelt- 
rechts und des Umsetzungsprozesses haben zu ei- 
nem verbreiteten Unbehagen in den Mitgliedstaaten 
geführt und bildeten den Anstoß für eine niederlän- 
disch-britische Initiative zur Einrichtung des Netz- 
werks Ende 1992 in Chester, England. Nach einigen 
Anlauf Schwierigkeiten, die die Rohe der Kommission 
im Netzwerk betrafen, ist das Netzwerk nunmehr un- 
ter der Bezeichnung „EU-Network for the Imple- 
mentation and Enforcement of Environmental Law" 
(„IMPEL") etabhert. Das Netzwerk setzt den Beschluß 
im 5. Aktionsprogramm der EU um, „ein Netz aus Ver- 
tretern der nationalen Behörden und der Kommission 
für den Bereich der praktischen Umsetzung der ge- 
meinschaftlichen Maßnahmen" einzurichten. 

Nach dem 5. Aktionsprogranun der EU ist Aufgabe 
des Netzwerks, „in erster Linie zum Informations- 
und Erfahrungsaustausch sowie zur Entwicklung ge- 
meinsamer Konzepte auf praktischer Ebene" zu die- 
nen. In ErfüUung dieser Aufgabe soll das Netzwerk 
auch umweltpolitische Empfehlungen abgeben und 
„beste Praktiken" für den Vollzug entwickeln. Dem- 
zufolge befaßt sich das Netzwerk mit fachhchen, ad- 
ministrativen und rechtlichen Vollzugsfragen des be- 
stehenden EU-Umweltrechts und künftiger EU- 
Rechtssetzungsmaßnahmen. Dabei befaßt sich das 
Netzwerk nicht nur mit Problemen auf dem Gebiet 
des Immissionsschutzrechtes, sondern ebenfalls mit 
Fragen in den Bereichen Wasser und Abfall. 


Seit Ende 1992 haben (bis 27. Februar 1995) sieben 
Plenarsitzungen des Netzwerks und zahlreiche Tref- 
fen der fünf Arbeitsgruppen des Netzwerks stattge- 
funden. Das Pleniim ist der „governing body" des 
Netzwerks und tritt halbjährhch unter dem Co-Vor- 
sitz der Kommission und des jeweiligen Präsiden- 
tschaftsstaates zusammen. Das Plenum legt die Un- 
tersuchungsaufträge der Arbeitsgruppe fest, ent- 
scheidet über Netzwerkempfehlungen, über Art und 
Weise der Einspeisung von Arbeitsergebnissen in 
den politischen Entscheidungsprozeß sowie über alle 
sonstigen Angelegenheiten des Netzwerks. 

Die Arbeitsgruppen befassen sich mit 

- technischen Fragen der Anlagengenehmigung 
(AG 1, Vorsitz Deutschland), 

- administrativen und rechtlichen Fragen der Anla- 
genzulassung (AG 2, Vorsitz EG -Kommission), 

- Überwachung von Industrieanlagen (AG 3, Vorsitz 
Dänemark), 

- Informations- und Personalaustausch zwischen 
den Mitghedstaaten (AG 4, Vorsitz Niederlande), 

- grenzüberschreitende AbfaUverbringung (ad hoc- 
AG, Vorsitz Niederlande). 

Die umweltpohtische Bedeutung des Netzwerks ist 
institutioneller und inhalthcher Art. 

In institutioneUer Hinsicht bietet das Netzwerk die 
Möghchkeit, nationale Vollzugserfahrungen für poh- 
tische Entscheidungsprozesse auf EU-Ebene nutzbar 
zu machen. Insoweit erweitert das Netzwerk die In- 
formations queUen der Kommission und der Mitghed- 
staaten und ergänzt in sinnvoher Weise bestehende 
EU-Strukturen. 

In inhalthcher Hinsicht bietet das Netzwerk die 
Chance, zu einer vollzugsgerechteren Gestaltung 
des EU-Umweltrechts beizutragen sowie die Umset- 
zung und den VoUzug von EU-Umweltrecht durch 
die Mitghedstaaten zu verbessern und zu vereinheit- 
hchen. 

3.1 .6.1 .3 Europäische Umweltagentur 

Die Ende 1993 in Kopenhagen eingerichtete Europäi- 
sche Umweltagentur hat im wesenthchen folgende 
Aufgaben: 

- Aufbau und Koordinierung des EIGNET (Euro- 
päisches Umweltinformations- und -beobach- 
tungsnetz) in Zusammenarbeit mit den Mitghed- 
staaten. In diesem Rahmen steht die Agentur die 
Sammlung, Aufbereitung und Analyse von Daten 
sicher; 

- BereitsteUung der erforderhchen objektiven Infor- 
mationen für die Ausarbeitung von Vorschriften 
zur Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen 
der EU und der Mitghedstaaten; 

- Erfassung, ZusammensteUung und Bewertung von 
Daten über den Zustand der Umwelt und über die 
Quahtät, die Empfindhchkeit und die Belastung 
der Umwelt im Gebiet der Gemeinschaft; Aufstel- 
lung einheithcher Bewertungskriterien für Um- 
weltdaten, die in aUen Mitghedstaaten anwendbar 
sind; 
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- Förderung der Vergleichbarkeit von Umweltdaten 
auf europäischer Ebene sowie erforderhchenfalls 
auch eine stärkere Harmonisierung der Meßver- 
fahren; 

- Förderung der Entwicklung von Methoden zur Be- 
wertung der Kosten von Umweltschäden sowie 
der Kosten für Vorsorge-, Schutz- imd Sanierungs- 
maßnahmen im Bereich der Umwelt; 

- Förderung des Informationsaustausches über die 
besten verfügbaren Technologien zur Verhütung 
oder Verringerung von Umweltschäden. 


Der Verwaltimgsrat der Agentur hat das Mehrjahres- 
arbeitsprogramm 1994 bis 1999 für die in der Verord- 
nung genannten Vorranggebiete (Luftquahtät imd 
atmosphärische Emissionen, Wasserqualität, Schad- 
stoffe und Wasserressourcen, etc.) verabschiedet, aus 
dem die jährlichen Programme (inzwischen für 1994/ 
1995 und für 1996) abgeleitet werden. Es enthält 
rd. 90 fachbezogene Projekte, davon über 10% im 
Luft/Lärm-Bereich. 

Die Europäische Umweltagentur hat folgende Euro- 
päische TTiemenzentren (ETC) eingerichtet, die für 
die Agentur Daten sammeln und bewerten: 


Thema 

Koordinator 
des Konsortiums 

Deutsche 

Kontaktstelle 

Luftemission 

Umweltbundesamt Berhn, Deutschland 

Umweltbundesamt 

Luftquahtät 

Rijksinstitut voor Volksgezondheit en 
Miheuhygiene, Büthoven, Niederlande 

Umweltbundesamt 

Naturschutz 

Musöe Nationale d'Histoire Naturehe, 

Paris, Frankreich 

Bimdesamt für Naturschutz 

Binnengewässer 

Water Research Centre Medmenham, 
Großbritannien 

Umweltbundesamt 

Geographisches 

Zentrum für Umweltsatehitendaten, 

Statistisches Bundesamt 

Informationssystem/ 

Landbedeckung 

Schweden 


Umweltdaten-Meta- 

Niedersächsisches Umweltministerium, 

Umweltbundesamt 

informationssystem 

Deutschland 



Das ETC „Luftemissionen" hat im wesentlichen fol- 
gende Leistungen zu erbringen: 

- Entwicklung der Methodik für gesamteuropäische 
Emissionsinventare einschließhch Datenmodell 
imd Datenbasis, Nomenklatur, Software, Anwen- 
derrichtlinien und Standards etc. mit dem Ziel der 
Erfassung zuverlässiger und vergleichbarer Daten; 

- Erstellung der Emissionsinventare CORINAIR 
1994 und CORINAIR '95. 

Das Themenzentrum hat 1995 einen Bericht über die 
Emissionssituation in Europa für die Jahre 1990 bis 
1993 vorgelegt. 1996 wird ein entsprechender Bericht 
für das Jahr 1994 präsentiert. 

Im Rahmen des ETC Luftquahtät stellt das Umwelt- 
bundesamt als deutsche Kontaktstelle in Zusammen- 
arbeit mit den Bundesländern die deutschen Beiträge 
zu folgenden Aufgaben zur Verfügung: 

- generelle Untersuchung der Ableitung der Erfor- 
dernisse bei Erfassung der Luftquahtät. Ziel ist ein 
Vorschlag für ein Luftquahtätsmeßnetz auf euro- 
päischer Ebene. 

- Einrichtung und Aufrechterhaltung eines Europäi- 
schen Luftquahtätsmeßnetzes und Datensamm- 
lung. Dazu sohen die Erfahrungen aus der bisheri- 


gen Sammlung von Luftgütedaten und deren Nut- 
zung in der EU ausgewertet sowie Repräsentanz 
und Quahtät der eingespeisten Daten untersucht 
werden. 

- Harmonisierung von ModeUen zur Bestimmung 
der Luftquahtät und des Transportes von Luftver- 
unreinigungen. Dazu sohen Modehanwendungen, 
z. B. für die Smogwamung, untersucht werden. 

3.1 .6.1.4 Luftqualitätsnormen 

Zur Umsetzung bestehender EG -Richtlinien in deut- 
sches Recht hat die Bundesregierung auf der Grund- 
lage des § 48a BImSchG mit Zustimmung des Bun- 
desrates am 26. Oktober 1992 die Verordnung über 
Immissions werte (Zweiundzwanzigste Verordnung 
zur Dmchführung des Bundes-Immissionsschutzge- 
setzes - 22. BImSchV - BGBl IS. 1819) erlassen. Mit 
der Änderungsverordnung vom 27. Mai 1994 (BGBl I 
S. 1095) wurden darüber hinaus noch die 1992 be- 
stimmten Luftquahtätsnormen der EG für Ozon in die 
Verordnung über Inunissions werte eingeführt. 

Da die Bundesrepublik Deutschland gegenüber der 
Kommission nach den Richtlinien berichtspfhchtig 
ist, haben die Länder die dafür notwendigen Unterla- 
gen zur Verfügung zu stehen. 




Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag- 13. Wahlperiode 


3.1. 6.1. 5 Anlagenbezogene Regelungen 

EG-RichÜinie über Großfeuerungsanlagen 
(88/609/EWG) 

Im Angesicht weltweiter Klimaveränderungen ha- 
ben länderübergreifende anlagenbezogene Rege- 
lungen zur Luftreinhaltung eine zunehmende Be- 
deutung. 

Das Pendant zur 13. BImSchV auf europäischer 
Ebene, die EG-Richtlinie 88/609/EWG vom 24. No- 
vember 1988, regelt die Begrenzung von Schadstoff- 
emissionen aus Großfeuerungsanlagen in die Luft, 
deren Feuerungswärmeleistung 50 MW oder mehr 
beträgt. 

Vorbild der EG-RichÜinie war die deutsche Groß- 
feuerungsanlagen Verordnung, wobei allerdings die 
konkreten Anforderungen hinter den in Deutschland 
geltenden Bestimmungen zurückblieben. 

Die Umsetzimg der EG-Großfeuerungsanlagen- 
Richtlirüe erfolgte in Deutschland durch die 
13. BImSchV und die TA Luft. 

Die sich aus der Richtünie ergebenden Anforderun- 
gen wurden und werden sowohl für die alten als 
auch für die neuen Bundesländer eingehalten (siehe 
auch Abschnitt 3. 1.2. 3). 

Artikel 4 Abs. 2 der EG-Großfeuerungsanlagen- 
Richtlinie legt fest, daß die Europäische Kommission 
imter Berücksichtigung des Standes der Technik und 
der Umwelterfordemisse vor dem 1. Juli 1995 Vor- 
schläge zur Neufestsetzung der geltenden Grenzwer- 
te für Großfeuerungsanlagen vorzulegen hat. Ent- 
sprechende Expertensitzungen zur Anwendung und 
Überarbeitung der Richtlinie 88/608/EWG fanden 
1994 und 1995 statt. 

In Deutschland bestehen bereits Anforderungen zur 
Reststoffvermeidung und -Verwertung sowie zur Ab- 
wassereinleitung bei Abfallverbrennungs- imd Groß- 
feuerungsanlagen. Aufgrund des Reststoffvermei- 
dimgs- und Verwertungsgebotes werden in Deutsch- 
land beispielsweise sämtliche Flugaschen aus Stein- 
kohlekraftwerken verwertet. Der Gips aus Abgasent- 
schwefelungsanlagen wird ebenfalls der Verwertung 
zugeführt (z. B. in der Bau- und Gipsindustrie sowie 
in Zementwerken) . 

Die Vorschriften zur Begrenzung der Schadstoffein- 
leitungen in Gewässer (insbesondere Anhang 47 zu 
§ 7a WHG) machen den Einbau und Betrieb von 
wirksamen Abwasserreinigungseinrichtungen für 
das Abwasser aus Abgasentschwefelungsanlagen er- 
forderhch. 

Die Entwicklung der SO 2 - und NOx-Emissionen in 
Deutschland im Vergleich zu den Vorgaben der EG- 
Großfeuerungsanlagen-Richtünie 90/656/EWG ist in 
Abschnitt 3. 1.2. 3. 3 dargestellt. Diese Entwicklung 
bestätigt, daß in der Luftreinhaltung in Deutschland 
durch streng nach dem Stand der Technik stetig 
weiterentwikelte Umweltanforderungen ein im inter- 
nationalen Vergleich hohes Niveau erreicht worden 
ist. 


EG-Richtlinie über die Verbrennung gefährlicher 
Abfälle (94/67/EWG) 

Mit der Verabschiedung der Richtlinie 94/67/EG des 
Rates der Europäischen Union über die Verbrennung 
gefährlicher Abfälle vom 16. Dezember 1994 sind für 
die Mitghedstaaten der Europäischen Union Min- 
destanforderungen für das Verbrennen von gefährh- 
chen Abfällen festgelegt worden, die nicht nur den 
Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes 
betreffen, sondern auch einen allgemeinen Rahmen 
für den Umgang mit den gefährlichen Abfällen und 
den entstehenden wäßrigen Abfällen und Abwässern 
setzen. Mit dieser Richtlinie wird dem medienüber- 
greif enden Ansatz beim Umweltschutz Rechnung 
getragen, da nicht nur Bestimmungen gegen die 
Luftverschmutzung, sondern auch solche zum Schutz 
des Bodens, des Oberflächen- und des Grundwassers 
enthalten sind. Als Eingangskriterium dient die Defi- 
nition der „gefährhchen Abfälle" gemäß Artikel 1 
Abs. 4 der Richtlinie 91/689/EWG des Rates vom 
12. Dezember 1991 über gefährhche Abfälle und die 
Entscheidung des Rates vom 22. Dezember 1994 über 
ein Verzeichnis gefährhcher Abfälle (94/689/EG) im 
Sinne von Artikel 1 Abs. 4 der Richtlinie 91/689/ 
EWG. Im Gegensatz zu den beiden im Juni 1989 ver- 
abschiedeten EG-Richtlinien über die Verhütung 
bzw. Verringerung der Luftverunreinigimg durch 
neue (89/369/EWG) und durch bestehende (89/429/ 
EWG) Verbrennungsaiüagen für Siedlungsmüll ent- 
hält die EG -Richtünie über die Verbrennung gefähr- 
ücher AbfäUe keine Staffelung der Emissionsgrenz- 
werte in Abhängigkeit von der Durchsatzleistung der 
Verbrennimgsanlagen. Die beiden oben genannten 
älteren Richüinien über die Verbrennung von Si^d- 
lungsmüU werden derzeit überarbeitet und in abseh- 
barer Zeit zu einer aktuaüsierten gemeinsamen 
Richtlinie zusammengefaßt. 

Die Emissionsgrenzwerte der neuen EG-Richtlinie 
hegen in der gleichen Größenordmmg wie die Werte 
der 17. BImSchV (vgl. Abschnitt 3. 1.2. 3.5). 

Für die nationale Umsetzung gibt die EG-Richtlinie 
über die Verbrennung gefährhcher AbfäUe einen 
Zeitraum bis zum 31. Dezember 1996 vor. 

Ein Anpassungsbedarf ergibt sich vorrangig für die 
17. BImSchV im Zusammenhang mit der Anlagen- 
überwachung für Kohlenmonoxid und den geänder- 
ten Festlegungen von Meß- und Überwachungszeit- 
räumen, die einer verbesserten Meßtechnik Rech- 
nung tragen. 

In TabeUe 80 zu Abschnitt 3.1 .4.2 sind die derzeit gel- 
tenden Emissionsgrenzwerte für AbfaUverbren- 
nungsanlagen in verschiedenen Mitghedstaaten der 
Europäischen Union und der Schweiz den Werten 
der Richtlinie 94/67/EG über die Verbrenmmg ge- 
fährhcher AbfäUe gegenübergesteUt. 

Lösemittelrichtlinie 

Die Kommission der EU bereitet z. Z. eine Lösemittel- 
richtlinie vor, die nach derzeitigem Stand 20 Bran- 
chen erfassen wiU, u. a. 

- Anlagen der Druckindustrie; 

- Oberflächenbehandlungsanlagen; 
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- Lackier- und Beschichtungsanlagen; 

- Anlagen zur Herstellung pharmazeutischer Pro- 
dukte. 

Die Bundesregierung sieht in der geplanten Richth- 
nie einen bedeutsamen Beitrag zur europaweiten Re- 
duzierung von Ozonvorläufer Substanzen. 

3.1 .6.1.6 Produktbezogene Regelung 

Schwefel-Richtlinie (93/12/EWG) 

Der Schwefelgehalt flüssiger Brenn- und Kraftstoffe 
führt zu gasförmigen Schwefeldioxid- und partikel- 
förmigen Sulfatemissionen aus Kraftfahrzeugen und 
Feuenmgsanlagen. Ein weiterer Schritt zur Minde- 
rung des Schwefelgehalts in Mineralölprodukten 
wurde mit der Richthnie 93/ 12/EWG am 23. März 
1993 für bestimmte flüssige Brennstoffe festgelegt. 
Für Dieselkraftstoff darf ab dem 1. Oktober 1994 der 
Schwefelanteil in allen Mitgliedstaaten nicht mehr 
als 0,2 Gew.-% und ab 1. Oktober 1996 nicht mehr 
als 0,05 Gew.-% betragen, um die in Einzelrichtiinien 
der Gemeinschaft festgelegten Grenzwerte für Parti- 
kelemissionen nicht zu überschreiten. Andere 
Gasöle, z. B. Heizöl EL, nicht aber Kerosin für Luft- 
fahrzeuge, dürfen ebenfalls ab 1. Oktober 1994 nur 
noch mit einem maximalen Schwefelgehalt von 

0. 2 Gew.-% in Verkehr gebracht werden. Gleichzei- 
tig verpflichtet die Richtlinie die Kommission zur Er- 
arbeitung eines Vorschlages zur Verbesserung der 
Luftquahtät und zur Bekämpfung der Schwefeldi- 
oxidemissionen durch eine weitere Absenkung der 
Schwefelgehalte von Gasölen spätestens ab dem 

1. Oktober 1999 und der Festlegung neuer Grenz- 
werte für Kerosin für Luftfahrzeuge. Mit der Umset- 
zung dieser EU-Regelung ist europaweit mit einer 
deuthchen Minderung, insbesondere der schwefel- 
bedingten Verkehrsemissionen, zu rechnen. 

3.1. 6.2 ECE-weite Regelungen 

Das Genfer Luftreinhalteabkommen von 1979 hat in 
den letzten eineinhalb Jahrzehnten eine eigene Dy- 
namik nicht nur zum Schutz der Umwelt, sondern 
auch zur vertrauensvollen und transparenten Zusam- 
menarbeit in Europa entwickelt. Inzwischen enthal- 
ten Protokolle zu diesem Abkommen wirksame Emis- 
sionsbegrenzungen für die wichtigsten Luftvenmrei- 
nigungen und verpflichten die Partner dieses Ab- 
kommens zur Entwicklung von neuen Techniken 
und wirtschafüich wirkenden Instrumenten für einen 
besseren Imirüssionsschutz. 

3.1. 6.2.1 Schwefel 

Zur Konkretisierung des UN-ECE -Übereinkommens 
über weiträumige grenzüberschreitende Luftvenm- 
reinigung von 1979 wiurde 1985 das 1. Schwefelpro- 
tokoll (Helsinki-Protokoll) beschlossen, das die Teil- 
nehmerländer zu einer 30 %igen Reduktion der SO 2 - 
Emissionen verpflichtete. Dies war für Westdeutsch- 
land bereits 1987 mit einer Emissionsminderung von 
38 % und 1991 für Gesamtdeutschland mit einer Min- 
denmg von 40 % erreicht worden. 

Ein Folgeprotokoll (2. Schwefelprotokoll) mit erheb- 
hch schärferen Pflichten ist am 14. Juni 1994 in Oslo 


unterzeichnet worden. Das Protokoll legt ECE-weit 
länderspezifische Minderungspflichten für maximale 
nationale S02-Emissionsfrachten fest. Deutschland 
hat sich zu einer Vermindenmg der S02-Emissionen 
bis zum Jahr 2000 gegenüber 1980 um 83% und bis 
2005 um 87 % verpflichtet. 

Für die meisten westeuropäischen Länder enthält 
das Oslo-Protokoll Minderungspflichten von 70 bis 
80 % und für osteuropäische Länder 40 bis 50 % bis 
zum Jahr 2000. Es ist das erste Protokoll zum Luft- 
reinhalteübereinkommen, das wesenthch auf dem 
Konzept der Critical Loads und Levels basiert. Damit 
konnten erstmahg die Maßnahmen zur Mindenmg 
von luftgetragenen Schadstoffen an einem Umwelt- 
qualitätsziel orientiert werden. Das Critical Loads- 
Konzept ermöghcht die Beurteilung des Gefähr- 
dungspotentials von eingebrachten Schadstoffen ge- 
genüber Ökosystemen (vgl. Abschnitt 3. 1.3.2. 1). 

3.1. 6.2.2 Stickstoff 

Zur Verminderung der NOx-Emissionen fordert das 
ECE-ProtokoU von Sofia (31. Oktober 1988) bis 1994 
eine Stabihsienmg der Emissionen auf dem Stand 
von 1987. Deutschland, neben 12 weiteren Staaten, 
hatte sich darüber hinausgehend zu einer Mindenmg 
der NOx-Emissionen um 30% bis 1998 verpflichtet. 
Das Stabüisierungsziel der ECE konnte 1994 erreicht 
werden. Die Stabüisienmgs Verpflichtung für 1994 
wurde von Deutschland nicht nur realisiert, sondern 
nüt einer Minderung um nmd 15 % übertroffen. 

3.1. 6.2.3 Flüchtige organische Verbindungen (VOC) 

Das VOC-ProtokoU (VOC = Volatile Organic Com- 
pounds) wurde am 18. November 1991 in Genf von 
21 Vertragsstaaten gezeichnet, ist bislang allerdings 
erst von 13 Staaten ratifiziert worden. In Deutschland 
wurde es nüt Gesetz vom 05. September 1994 in na- 
tionales Recht umgesetzt und damit ratifiziert. Es 
kann erst in Kraft treten, wenn insgesamt 16 Ver- 
tragsstaaten ratifiziert haben. 

Die wichtigste Bestimmung des Protokolls ist die Ver- 
minderung der jährhchen nationalen Emissionen 
flüchtiger organischer Verbindungen bis 1999 um 
mindestens 30% gegenüber dem Niveau von 1988 
oder eines anderen Jahres zwischen 1984 und 1990. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat 1988 als Basis- 
jahr vorgesehen. 

Dieses Protokoll sieht erstmals die internationale Prü- 
fung der Effektivität der vereinbarten Maßnahmen 
vor. 

3.1. 6.2.4 Schwermetalle 

Im Rahmen des Genfer Luftreinhalteabkommens 
wird ein Protokoll zur Vermindenmg grenzüber- 
schreitender Schwermetallemissionen vorbereitet. 
Eine Vorbereitungsgruppe hierzu steht unter deut- 
schem Vorsitz. 

3.1. 6.2.5 Persistente Organische Verbindungen (POP) 

POP 's werden in der Regel weiträumig über die ge- 
samte Hemisphäre transportiert und über die ver- 
schiedenen Stufen der Nahrungskette angereichert. 
Erste Effekte konnten speziell in den nördlichsten 
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Gebieten Europas und Nordamerikas unter anderem 
auch an höheren Säugetieren nachgewiesen werden. 
Das Problem hat insbesondere bei einigen sehr ge- 
fährlichen Stoffen bereits ein Ausmaß erreicht, daß in 
einzelnen Ländern Verbotsverordnungen und -ein- 
schränkungen für Herstellung und Anwendung die- 
ser Stoffe erlassen worden sind. Auch internationale 
Gremien wie OSPARCOM und HELCOM sowie die 
Internationale Nordseeschutzkonferenz haben sich 
bereits mit der Verminderung einzelner Substanzen 
befaßt. 

Im Rahmen des Genfer Luftreinhalteübereinkom- 
mens wird ein Protokoll zur Begrenzung und Vermei- 
dung dieser Luftverunreinigungen vorbereitet. 

3.1 .6.2.6 Espoo-Konvention 

Das ECE -Übereinkommen über die Umweltverträg- 
lichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen 
wurde am 25. und 26. Februar 1991 in Espoo (Finn- 
land) von 25 Staaten (darunter alle EG-Mitghedstaa- 
ten) sowie der EG gezeichnet. Es ist bisher von 
elf Staaten ratifiziert worden. Zum Inkrafttreten 
des Übereinkommens bedarf es der Ratifikation von 
16 Mitghedstaaten. 

Das Übereinkommen sieht die Pfhcht zur Durchfüh- 
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für be- 
stimmte, in Anhang I zum Übereinkommen auf ge- 
führte Vorhaben vor, soweit diese voraussichtlich 
eine erhebhche grenzüberschreitende Beeinträchti- 
gung zur Folge haben. 

Die erfaßten Vorhabentypen sind weitgehend nüt 
den durch das UVP-Gesetz erfaßten Vorhabentypen 
identisch; im Gegensatz zur Regelung des UVP-Ge- 
setzes sind in der Konvention zumeist keine Schwel- 
lenwerte vorgesehen. Erfaßt sind auch bestinunte ge- 
nehnügungsbedürftige Anlagen nach dem BImSchG. 

Das Übereinkommen regelt die Durchführung der 
UVP nicht im einzelnen. Im Fall des Vorhegens eines 
durch Anhang I erfaßten Vorhabens mit erheblichen 
grenzüberschreitenden Beeinträchtigungen ist je- 
doch folgendes sicherzustellen: 

- Der Urspnmgsstaat, auf dessen Gebiet das Vorha- 
ben gelegen ist, hat den betroffenen Staat frühzei- 
tig über das Vorhaben zu informieren und ihm Un- 
terlagen hierzu zur Verfügung zu stellen. 

- Auch die Öffentlichkeit des betroffenen Staates ist 
zu informieren. Einzelheiten der grenzüberschrei- 
tenden Öffentlichkeitsbeteüigung sowie Überset- 
zung und Kosten sind in der Konvention nicht ge- 
regelt. Die Öffenthchkeit des betroffenen Staates 
muß Gelegenheit zur Äußerung von Einwänden 
sowie zur Übemüttlung dieser Einwände/Stel- 
lungnahmen an den Ursprungsstaat in einem Um- 
fang haben, welcher der innerstaatüchen Beteüi- 
gung der Öffentlichkeit im Ursprungsstaat gleich- 
wertig ist. 

- Der Ursprungsstaat hat mit dem betroffenen Staat 
Konsultationsgespräche über die möghchen 
grenzüberschreitenden Auswirkungen des Vorha- 
bens aufzunehmen. 


- Der Ursprungsstaat übermittelt dem betroffenen 
Staat die endgültige Entscheidung über die beab- 
sichtigte Tätigkeit sowie die Begründungen und 
Überlegungen, die zu der Entscheidung führten. 

Das Übereinkommen geht aufgrund der Pflicht zu ei- 
ner grenzüberschreitenden Öffentlichkeitsbeteili- 
gimg sowie zur grenzüberschreitenden Konsultation 
über Artikel 7 der UVP-Richthnie hinaus. 

3.1. 6.3 UN-weite Zusammenarbeit 
3.1. 6.3.1 Klimarahmenkonvention 

Die Klimarahmenkonvention wurde anläßhch der 
UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio 
de Janeiro 1992 von mehr als 150 Staaten gezeichnet. 
Sie ist am 21. März 1994 in Kraft getreten und wurde 
von rd. 150 Staaten (Stand: Dezember 1995) ein- 
schheßhch der EU ratifiziert. Mit der Klimarahmen- 
konvention ist eine völkerrechthch verbindhche Basis 
zum globalen Klimaschutz geschaffen worden. Letzt- 
hches Ziel der Konvention ist die Stabilisierung der 
Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf 
einem Niveau, das eine gefährhche anthropogene 
Störung des Klimasystems verhindert. U. a. sind nach 
der Konvention die Industrieländer zur Rückführung 
ihrer Treibhausgasemissionen bis 2000 auf das Ni- 
veau von 1990 verpflichtet. 

Anlaß zur Sorge gibt die Tatsache, daß die Gehalte 
natürlicher Atmosphärenbestandteile und weiterer, 
in der natürlichen Atmosphäre nicht enthaltener 
treibhauswirksamer Gase durch menschhche Aktivi- 
täten anwachsen. Hierdurch wird zusätzlich zum na- 
türhchen ein weiterer anthropogener Treibhauseffekt 
ausgelöst, der einen Anstieg der Temperaturen im 
globalen Mittel bewirkt. Die wichtigsten klimawirk- 
samen Gase sind Kohlendioxid (CO 2 ), Fluorchlorkoh- 
lenwasserstoffe (FCKW) sowie Halone, Methan 
(CH 4 ), Distickstoffoxid (Lachgas; N 2 O) und Ozon 
(O3). Weitere Gase sind perfluorierte Fluorkohlen- 
wasserstoffe (FKW, darunter insbesondere CF 4 und 
C 2 F 6 ), Schwefelhexafluorid (SFe), teilhalogenierte 
FCKW (H-FCKW), Wasserstoff haltige FKW sowie 
Wasserdampf aus dem Flugverkehr; Sulfat-Aerosole 
wirken dem Treibhauseffekt entgegen. Die Bildung 
von Ozon in der Troposphäre erfolgt ausschheßhch 
chemisch aus den Vorläufersubstanzen nicht-me- 
thanhaltige flüchtige organische Verbindungen 
(NMVOC), Methan (CH 4 ), Kohlenmonoxid (CO) und 
Stickoxide (NOx). 

Zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Klima- 
rahmenkonvention finden jährhch Vertragsstaaten- 
konferenzen statt. Deutschland war Gastland der 
1. Vertragsstaatenkonferenz vom 28. März bis 7. April 
1995 in Berlin. Wichtigstes Ergebnis dieser Konferenz 
ist das „Berüner Mandat" für Verhandlungen über 
verschärfte Verpflichtungen zur Treibhausgasbe- 
grenzung und -reduktion, die bis zur 3. Vertragsstaa- 
tenkonferenz 1997 abgeschlossen werden sollen. Ins- 
besondere sollen für Industrieländer Politiken und 
Maßnahmen erarbeitet sowie quantifizierte Begren- 
zungs- und Reduktionsziele für Treibhausgasemissio- 
nen hinsichtlich bestimmter Zeithorizonte wie 2005, 
2010 und 2020 festgelegt werden. Mit den Verhand- 
lungen wurde eine neu eingesetzte Arbeitsgruppe 
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beauftragt (Ad hoc -Arbeitsgruppe zum Berliner 
Mandat). 

Die jährlichen Vertragsstaatenkonferei^^en werden 
von zwei neu eingesetzten Nebenorganen vorberei- 
tet, zum einen dem Nebenorgan für wissenschafüi- 
che und technologische Beratung und zum anderen 
dem Nebenorgan für die Durchführung des Überein- 
kommens. 

Als wissenschaftliche Informationsbasis für die Or- 
gane der Klimarahmenkonvention dient der Zwi- 
schenstaatliche Ausschuß über Klimaänderungen 
(IPCC). IPCC hat - nach seinem Ersten Sachstands- 
bericht von 1990 - im Dezember 1995 einen zweiten 
Sachstandsbericht zu allen Fragen des Klimaschutzes 
verabschiedet. 

Geüngt es nicht, wirksame Maßnahmen zur Emis- 
sionsminderung in die Wege zu leiten, ist nach dem 
neuesten Bericht des IPCC mit erheblichen Auswir- 
krmgen zu rechnen, u. a. mit dem Anstieg der mittle- 
ren globalen Lufttemperatur lun 1-3,5 °C bis 2100 
(beste Schätzung: +2*^C), dem Anstieg des Meeres- 
spiegels bis 2100 im Mittel von 15-95 cm (beste 
Schätzung: 50 cm), mit größeren Änderungen der Ve- 
getation bei einem Drittel der Waldfläche im globalen 
Mittel, mit einer Erhöhung des Risikos von Himgers- 
nöten in einigen Gebieten und mit vielfältigen und 
meist negativen Beeinträchtigungen der menschli- 
chen Gesimdheit, z. B. einer deutlichen Zunahme 
von Todesfällen u. a. durch Infektionskrankheiten. 

In diesem Zusammenhang wird auf den „ 1 . Bericht 
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Natio- 
nen über Klimaänderungen" vom September 1994 
(Drucksache 12/8556) verwiesen. Dieser enthält eine 
Bestandsaufnahme der Emissionen klimarelevanter 
Treibhausgase einschließlich deren Festlegung in 
Speichern (Wäldern), eine Darstellung möglicher 
Auswirkungen von KLLmaänderungen sowie eine 
umfassende Gesamtdarstellung der Khmavorsorge- 
politik der Bundesregierung. 

з. 1. 6.3.2 Zusammenarbeit mit der Weltgesundheits- 

organisation (WHO) 

Innerhalb der internationalen Zusammenarbeit un- 
terstützt die Bimdesregierung die übergreifenden 
Programme der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 

и. a. konzentriert sich das Ziel 21 des WHO-Pro- 
gramms Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000 dar- 
auf, den „Schutz aller Menschen in der WHO Region 
Europa vor gesundheiüichen Risiken durch Luftver- 
unreinigimgen" zu erreichen. 

Kooperationen in der WHO Region Europa 
Concern for Europe's Tomorrow 

Ausgehend von der ersten Europäischen Konferenz 
von Umwelt- und Gesundheitsministem im Dezem- 
ber 1989 wurde das Programm „Concern for Europe's 
Tomorrow" gestartet und Anfang 1994 mit 50 betei- 
ligten Mitghedem der WHO in Europa zu einem vor- 
läufigen Abschluß gebracht. Das Programm diente 
als wesentliche Gmndlage für den „Europäischen 
Aktionsplan Umwelt und Gesundheit (EHAPE)", der 


während der Zweiten Europäischen Konferenz für 
Umwelt und Gesundheit im Sommer 1994 von den 
Mitgliedstaaten imter zeichnet wurde. 

Luftgüteüberwachung 

Zur Reahsiemng dieses Ziels wird u. a. einer einheit- 
lichen Luftüberwachungsstrategie besondere Bedeu- 
tung geschenkt. Damit eine maximale Austauschbar- 
keit europaweiter Meßdaten erreicht werden kann, 
stehen Kontroll- und Bewertimgsmaßnahmen der 
Luftquahtät in Form einer Harmonisierung von Meß- 
methoden imd Protokollen nach standardisierten 
Verfahren für Probenahmen und Analysen im Vor- 
dergrund, um eine konstante Zuverlässigkeit, Ver- 
gleichbarkeit, Sorgfalt und Präzision zu erhalten. In 
diesem Zusammenhang wird als eine Qualitätssiche- 
rungsmaßnahme die Orgaiüsation von imd die Teü- 
nahme an nationalen wie internationalen Ringversu- 
chen zu Luftqualitätsmessungen besonders betont. 

Qualitätssicherung smaßnahmen 

Der Harmonisierungsprozeß erhält ein besonderes 
Gewicht durch die politischen Umwälzungen der 
letzten Jahre, die Öffnimg Osteuropas imd den damit 
verbimdenen Zuwachs von 32 auf 50 Mitgliedstaaten 
der WHO Region Europa und stellt somit eine Her- 
ausforderung auf dem Gebiet der internationalen 
Kontrolle und Bewertung der Luftquahtät dar. Wäh- 
rend westeuropäische Länder die Vergleichbarkeit 
ihrer Ergebnisse bereits in zahlreichen Ringversu- 
chen an Prüfgasen getestet haben (u. a. im Zentral- 
labor der EU in Ispra/Itahen, im Labor des Umwelt- 
bundesamtes in Offenbach/Main und im Technikum 
des Landesumweltamtes des Landes Nordrhein- 
Westfalen, Essen), konnten in den osteuropäischen 
Ländern Ringversuche an vergleichbaren Anlagen 
bisher nicht durchgeführt werden. 

Das WHO-Zentrum zur Überwachung der Luftgüte 
und Bekämpfung der Luftverschmutzung des Institu- 
tes für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Umwelt- 
bundesamtes startete 1994 hierzu in Kooperation mit 
dem Landesumweltamt des Landes Nordrhein-West- 
falen (LUA) ein Unterstützungsprogramm „Internatio- 
nale Ringversuche zu Luftquahtätsmessungen". Be- 
reits mit den ersten Vergleichsmessungen konnten 
osteuropäische Meßinstitute an den Standard ihres 
westeuropäischen Partners herangeführt werden. 

Basierend auf den internationalen Kontakten der an 
den Quahtätssicherungsprogrammen beteiligten Na- 
tionen wurde 1994 das Erhebungsprojekt „Survey of 
National, Regional and Local Air Monitoring Net- 
works" gestartet. Ziel dieses Projektes ist eine mög- 
hchst umfassende Bestandsaufnahme von Luftquaü- 
tätsmeßnetzen in der WHO Region Europa. Das güt 
für die Bereiche der kontinuierhchen imd diskontinu- 
ierlichen Messungen, des Parameterspektrums, der 
räumlichen und zeitlichen Meßwerterfassung, der 
Meßmethoden und -geräte sowie die Integration in 
weiteren Meßprogrammen. Innerhalb dieses Projek- 
tes ist eine Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Union, i. e. S. der Europäischen Umweltagentur, ge- 
plant. 
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3.1. 6.3.3 Atmosphärische Einträge in die Randmeere 
(Nordsee/Ostsee) 

Atmosphärische Einträge können zu einem erhebh- 
chen Teil zur Belastung von Randmeeren beitragen, 


deren Einzugsgebiete dicht besiedelt sind. So wur- 
den von den Kommissionen von Oslo und Paris für 
das Jahr 1990 folgende Einträge über den Wasser- 
bzw. den Luftpfad in die Nordsee geschätzt. 
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Nordsee 

Am 22. September 1992 wurde das „Übereinkommen 
zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks" 
(OSPAR-Konvention) von Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, 
Irland, Island, Luxemburg, den Niederlanden, Nor- 
wegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und 
der Europäischen Gemeinschaft imterzeichnet. Das 
Übereinkommen schreibt vor, daß das Vorsorgeprin- 
zip und die Konzepte „Stand der Technik" imd „Be- 
ste Umweltpraxis" auf alle Bereiche angewendet 
werden, die zur Verschmutzung der Meeresumwelt 
des Nordostatlantiks beitragen. Diese Bereiche be- 
inhalten u. a. Luftenüssionen vom Lande aus und 
durch Offshore-Aktivitäten sowie ein Verbot der Ver- 
brennung auf See. 

Die Umsetzomg des Übereinkommens und die Über- 
wachung der Einhaltxmg der Beschlüsse erfolgt unter 
deutscher Beteiligung in den Arbeitsgruppen: 

- INPUT (Working Group on Inputs to the Marine 
Environment), in welcher die Emissionen imd Im- 
missionen (Einträge) in die Luft und das Wasser 
jährhch zusanunengesteUt und bewertet werden. 

- POINT (Working Group on Point Sources), in wel- 
cher Empfehlungen und Beschlußvorlagen zur De- 
fmition des Standes der Technik und besten Um- 
weltpraxis für PunktqueUen verschiedener Indu- 
striebranchen einschließhch Emissionsgrenzwer- 
ten ausgearbeitet werden. 

- DIFF (Working Group on Diffuse Soiuces), in wel- 
cher für diffuse Quellen Empfehlungen und Be- 
schlußvorlagen ziu Definition des Standes der 
Technik und besten Umweltpraxis im Anwen- 
dungsbereich (z. B. Pflanzenschutzmittel) ausgear- 
beitet werden. 

Im Rahmen der 3. Internationalen Nordseeschutz- 
Konferenz (1990) einigten sich die Nordseeanüeger- 
staaten darauf, basierend auf dem Jahr 1985, den 
Eintrag von 17 toxischen Luftschadstoffen bis 1995 
oder spätestens bis 1999 um mindestens 50% oder 
mehr zu nündem, sofern der Stand der Technik die- 
ses zuläßt. Bei den auf gehsteten Substanzen handelt 
es sich um Spurenelemente und organische Verbin- 
dungen. Die 50% -Reduzierung wird von Deutsch- 
land bei Luftemissionen der Spurenelemente Cad- 
mium, Zink, Blei, Arsen und Nickel bereits 1995 er- 
reicht, nicht aber bei Quecksilber, Kupfer und 


Chrom. Hinsichthch der organischen Verbindungen 
wurde im fraghchen Zeitraum in Deutschland der 
Einsatz von Pentachlorphenol und Hexachlorbenzol 
ganz und von Tetrachlorkohlenstoff fast vollständig 
eingestellt. Hinsichthch y-HCH, Trichlorethylen, 
Tetrachlorethylen und Trichlorethan werden in 
Deutschland Reduzierungen von >50% erwartet. 
Für Trichlorbenzol hegen keine deutschen Daten vor. 

Darüber hinaus wurde eine Minderung in Höhe von 
70% oder mehr des Gesamteintrages (aUe Eintrags- 
pfade) des Jahres 1985 bis zum Jahr 1995 von sol- 
chen Substanzen beschlossen, die eine besondere 
Gefahr für die Meereumwelt darsteUen, mindestens 
aber für Dioxine, Quecksilber, Cadmium imd Blei, 
vorausgesetzt, daß der Stand der Technik oder wei- 
tergehende Techrüken solche Minderungen ermögh- 
chen. 

Die 70% -Reduzierung wird von Deutschland bis 
1995 bei Cadmium und Blei erreicht, aber nicht bei 
Quecksilber. Hinsichthch der Reduzierung von Di- 
oxin-Emissionen ist die Datenlage unvoUständig. Re- 
duzienmgen von >50% der Emissionen von Dioxin 
in die Luft konnten in Deutschland im angesproche- 
nen Zeitraxun erreicht werden für Sinteranlagen (von 
1993 nach 1994 65%), die AbfaUverbrennung (von 
1988 nach 1993 >62 %, Schätzimg für Gesamtperiode 
1985-1995: 99%) und den Verkehrsbereich (50% 
zwischen 1990 und 1992). 

Die 4. Internationale Nordseeschutz-Konferenz hat 
im Juni 1995 beschlossen, weitere Maßnahmen zu 
treffen, um bis zum Jahr 2000 die bisher nicht erfüU- 
ten Ziele der 3. Internationalen Nordseeschutz-Kon- 
ferenz umzusetzen. Ferner sohen bis zum Jahr 2000 
international weitere Empfehlungen zum Stand der 
Technik und der besten Umweltpraxis für bislang 
nicht abgedeckte Wirtschaftsbereiche beschlossen 
werden. 

Ostsee 

Die Helsinki-Konvention (1974) wurde 1992 der mo- 
dernen umweltpohtischen Entwicklung angepaßt. 
U. a. wurden Vorsorgeprinzip, Verursacherprinzip, 
Stand der Technik imd beste Umweltpraxis neu in 
den Konventionstext auf genommen. Die Überwa- 
chung der Luftverunreinigung im Rahmen dieser 
Konvention soU nunmehr mit den entsprechenden 
Aktivitäten des Genfer Luftreinhalteabkommens im 
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Programm EMEP (European Monitoring and Evalua- 
tion Program) zusammengefaßt werden. 

3.1. 6.4 Bilaterale Zusammenarbeit 

Zusammenarbeit mit Nordamerika 

Auf dem Gebiet der Luftreinhaltung wurde die 
Wissenschaf thch- technische Zusammenarbeit mit 
der Umweltbehörde EPA der Vereinigten Staaten 
und dem kanadischen Umweltministerium sowie 
dem Umweltministerium der Provinz Ontario bei 
der Modellierung der großräumigen Luftverunreini- 
gungen (sauren Substanzen, Photooxidantien, toxi- 
sche Substanzen) mit dem im EUROTRAC Pro- 
gramm verwendeten RADM-ModeU und dem 
deutsch-kanadischen ADOM-ModeU fortgesetzt. 
Insbesondere der regelmäßig in Deutschland und 
in den USA abgehaltene Erfahrungsaustausch über 
die Methodologie zur Bekämpfung der bodenna- 
hen Ozonkonzentrationen in Europa und Nordame- 
rika, zuletzt 1994 in North Carolina, soUte dazu 
beitragen, die deutschen Maßnahmenplanungen 
auf der Grundlage des internationalen Kenntnis ^ 
Standes zu entwickeln. 

ümweltvereinbarungen mit Mittel- und Osteuropa 

Die Bundesregierung bemüht sich mit Nachdruck 
um eine intensive imd kontinuierliche Zusammenar- 
beit auf dem Gebiet des Umweltschutzes nüt anderen 
Staaten. Ziel dieser Bemühungen ist es, auf der 
Grundlage bilateraler Übereinkünfte zu einer Ver- 
besserung insbesondere auch der Luftcpialität zu 
kommen. 

Umweltabkommen bestehen mit Albanien (1992), 
Bulgarien (1989), Estland (1992), Lettland (1993), Li- 
tauen (1993), Polen (1989), Rumänien (1993), Rußland 
(1992), ehemalige Tschechoslowakei (1987), Ukraine 
(1993) und Ungarn (1993). 

Eine NoveUierung der Abkommen mit der Tschechi- 
schen Republik ist beabsichtigt. Gegenstand dieser 
Abkommen ist es u. a., im Rahmen der Untersuchung 
schädhcher Einwirkungen auf die Umwelt bei der 
Ausarbeitung von Lösungen und Maßnahmen zu de- 
ren Verringerung zusammenzuarbeiten. Die Abkom- 
menstexte enthalten jeweils die Grundlagen, die 
Themenschwerpunkte sowie Regelungen über die 
Formen und weitere Modalitäten der Zusammenar- 
beit. 

Nach Herstellung der deutschen Einheit gilt es insbe- 
sondere, die Beziehungen zu unseren Nachbarn in 
Polen und Tschechien neu zu organisieren. Auf deut- 
schen Vorschlag beschlossen die Umweltminister 
Deutschlands und Polens die Einrichtung eines 
deutsch-polnischen Umweltrates. Ein entsprechen- 
des Regierungsabkommen wurde am 17. Juiü 1991 
zugleich mit dem Staatsvertrag über gute Nachbar- 
schaft und partnerschafthche Zusammenarbeit unter- 
zeichnet. Der deutsch-polnische Umweltrat hat unter 
anderem die Aufgabe, die Zusammenarbeit bei Er- 
fassung und Beseitigung von Umweltbelastungen in 
der Grenzregion zu leiten. Er hat hierzu eine Regie- 
rungskommission für die nachbarschaftliche Zusam- 
menarbeit in Umweltfragen eingerichtet, die Vor- 


schläge für eine umweltverträghche Entwicklung der 
Grenzregion erarbeiten, auf der Grundlage einer Zu- 
standsbeschreibung einen grenzüberschreitenden 
Handlungsplan für Umweltschutz auf stellen und Vor- 
schläge zu konkreten Maßnahmen in Schwerpunkt- 
gebieten entwickeln wird. 

Gemeinsames Vorgehen wurde nüt Polen und der 
Tschechischen Republik zur Verringerung der Luft- 
schadstoff emissionen im sogenannten „Schwarzen 
Dreieck" vereinbart, dem Gebiet, das durch die Indu- 
strieregionen Sachsens, Böhmens und Oberschle- 
siens gebildet wird. Eine deutsch-polnisch-tschechi- 
sche Arbeitsgruppe bildet den Rahmen für einen ab- 
gestimmten Umweltschutz und die Zusammenarbeit 
in den grenznahen Regionen. 

Auf der Grundlage einer Zustandsbeschreibung ist 
es gelimgen, einen grenzüberschreitenden Hand- 
limgsplan für den Umweltschutz zu erstellen und 
Vorschläge für konkrete Maßnahmen in Schwer- 
punktbereichen zu entwickeln. Darüber hinaus ist 
ein grenzüberschreitendes Überwachungssystem 
aufgebaut worden, der noch in diesem Jahr in Be- 
trieb geben soU. Die Europäische Kommission unter- 
stützt mit Mitteln der PHARE-Programms kommu- 
nale Vorhaben mit grenzüberschreitender Wirkung. 

3.1. 6.5 Technische und Finanzielle Hilfe 

Zur Unterstützung des Reformprozesses in Mittel- 
und Osteuropa hat die Bundesregierung am 18. März 
1993 das Transform-Programm beschlossen. 

Mit dem Transform-Programm soU der Aufbau von 
Demokratie und sozialer Marktwirtschaft in den 
Staaten Mittel- und Osteuropas sowie den Neuen 
Unabhängigen Staaten gefördert werden. Zur Ver- 
besserung der Luftgüte in den betroffenen Staaten 
und zur Vermeidung der grenzüberschreitenden 
Luftbelastung hat die Bundesregierung eine Reihe 
von Vorhaben initiiert und durchgeführt: 

- Studie Nutzung der Windenergieressourcen in der 
Republik Estland 

- Seminar Rationelle Energieanwendung, Slowakei 

- Seminar Energie imd Umwelt, Tschechien 

- Workshop Umwelt und Energie, Ukraine 

- Workshop Business Opportunities in Reducing 
Energy-Related Greenhouse Gas Emissions 

- Workshop on Inventories of Anthropogenic Enüs- 
sions and Removals of Greenhouse Gases for Cen- 
tral and Eastem Europe 

- Seminare Umwelttechnik im Bereich der Primär- 
energieerzeugung . 

Das Programm soU bis 1998 fortgeführt werden. 

Dabei wird der Schwerpunkt auf Maßnahmen zum 
Khmaschutz gelegt werden. 

Die Bundesregierung beteüigt sich im Rahmen der 
Förderung von Demonstrationsvorhaben an der 
Finanzierung von Pilotprojekten zur Luftreinhaltung. 
So wurden zum Aufbau des Luftmeßnetzes der Stadt 
Budapest von der Bimdesregierung 1,5 Mio. DM zur 
Verfügrmg gestellt. Diese Mittel dienen u. a. zur 
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Anschaffung einer mobilen Meßstation und erforder- 
licher Laboranalyse gerate zur Beurteilung von Um- 
weltproben. Die Geräte wurden Mitte 1991 ge- 
liefert. 

Auch am Aufbau eines Meßnetzes der Stadt Sofia 
beteiligt sich die Bundesregierung in Form eines 
Zuschusses in Höhe von 0,9 Mio. DM für die Ein- 
richtung einer zentralen Meßstation nüt Analysege- 
räten für Luftverunreinigungen, Einrichtungen für 
meteorologische Messungen und Probenahmesy- 
steme. 


3.2 Lärmbekämpfung 

Der Stand der Lärmbekämpfung im Verkehrsbereich 
ist im wesentlichen im Abschnitt 2.3 dargestellt. Da- 
her beschränken sich die folgenden Ausführungen 
auf den Industrie-, Gewerbe- und Freizeitbereich so- 
wie militärische Einrichtungen. 

3.2.1 Stand und Entwicklung schädlicher 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche 

Die Betroffenheit der Bevölkerung durch Lärm ist 
nach wie vor groß. HauptqueUen sind der Straßen- 
und Luftverkehr. Repräsentativen Umfragen im Auf- 
träge der Bundesregierung zufolge fühlten sich 1994 
durch Straßenverkehrslärm rund 70% der Bevölke- 
nmg (22 % stark belästigt, 47 % nicht so stark belä- 
stigt) des gesamten Bundesgebietes und rund 40% 
durch Fluglärm (8% stark belästigt, 33% nicht so 
stärkt belästigt) belästigt. Die Zahlen für Schienen- 
verkehrs- und Industrielärm Liegen mit ca. 20 % deut- 
lich niedriger (3% stark belästigt, 18% nicht so stark 
belästigt). 

Lärm führt zu vielfältigen Beeinträchtigungen 
menschlicher Aktivitäten. Besonders betroffen sind 
die Konununikation, die Erholung und Entspannung 
innerhalb und außerhalb der Wohnung und konzen- 
triertes Arbeiten. Neuere Untersuchungen weisen 
darauf hin, daß lärmbedingte Streßreaktionen auch 
zu einer Erhöhung des Risikos für Herz-Kreislauf-Er- 
krankungen beitragen können. 

Die Entwicklung der Geräuschbelastung der Bevöl- 
kerung ist durch unterschiedliche Trends geprägt. Ei- 
nerseits steigt die Zahl der Lärmquellen weiterhin 
an, und die zeitliche und räumliche Verbreitung der 
LärmqueUen insbesondere im Verkehrs- und Frei- 
zeitbereich nimmt zu. Hierdurch wird ruhiges Woh- 
nen zu einem immer wertvolleren Gut. Andererseits 
sind in Teilbereichen Verbesserungen eingetreten. 
So ist z. B. die Zahl der Tempo-30-Zonen in Wohnge- 
bieten stark gestiegen, und die Lärmschutzbereiche 
an den Verkehrsflughäfen sind kleiner geworden. 
Auch die Erfolge der technischen Lärmminderung 
bei Anlagen und Geräten haben vielerorts zu Entla- 
stungen geführt. 

3.2.1. 1 Militärische Einrichtungen 

Zur Zeit gibt es im gesamten Bundesgebiet ca. 
200 Standortschießanlagen bzw. -Übungsplätze und 
29 Truppenübungsplätze. An diesen Anlagen kön- 


nen insbesondere folgende StörqueUen zu erhebli- 
chen Lärmbelästigungen führen: 

- Fahrzeuglärm, 

- impulshaltiger Schießlärm, 

- tieffrequenter und impulshaltiger Knall schwerer 
Waffen bzw. Detonationen, 

- Fluglärm. 

Für 10 der 29 Truppenübungsplätze liegen Schalüm- 
nüssionspläne vor, die Aufschluß über die bestehen- 
den oder zu erwartenden Geräuschbelastungen ge- 
ben. 

3.2.1. 2 Industrie und Gewerbe, Baustellen 

Wie die Gegenüberstellung der Belästigungszahlen 
in Abschnitt 3.2.1 ausweist, stellen Industrie- und 
Gewerbelärm im Vergleich zum Verkehrslärm ein 
geringeres Umweltproblem dar. Aufgnmd der Tech- 
nischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm), die örtlich und zeitlich gestaffelte Immis- 
sionsrichtwerte und die Einhaltung des Standes der 
Techrük vorschreibt, und der Vorschriften zum Ar- 
beitsschutz und des Bauplanungsrechts sind Indu- 
strie- und Gewerbebetriebe in den letzten Jahrzehn- 
ten spürbar leiser geworden. 

Unzumutbare Lärmbelästigungen sind heute vor al- 
lem bedingt durch heranrückende Wohnbebauung 
(Planungsfehler), Nachtarbeit (Schichtwechsel), Ver- 
lade- und Transportvorgänge, Arbeiten im Freien so- 
wie die Kumulation von lärmenden Anlagen (Groß- 
betriebe). 

Durch die Förderung von Forschungs-, Entwick- 
lungs- und Investitionsvorhaben konnte der Stand 
der Lärmrninderungstechnik in den letzten Jahren 
bei * einer Reihe von Anlagen verbessert werden. 
Auch durch die Arbeiten des DIN und VDI wird die 
Lärmminderungstechnik vorangetrieben. 

Zu den lästigsten LärmqueUen gehören BausteUen, 
da Baumaschinen häufig in der Nähe von Wohnun- 
gen betrieben werden. 

Im Berichtszeitraum sind bei der Entwicklung und 
Markteinführung lärmarmer Baumaschinen deutli- 
che Fortschritte erzielt worden. Zur Zeit werden 
170 Baumaschinentypen angeboten, die nüt dem 
Umweltzeichen ausgezeichnet sind. Derartige Bau- 
maschinen emittieren ganz überwiegend nur noch 
10 % der SchaUenergie herkömmlicher Geräte. 

Der Einsatz dieser Baumaschinen in besonders lärm- 
sensiblen Gebieten führt zu einer deutlichen Entla- 
stung der Betroffenen, vor aUem bei der Nachtarbeit. 

Lärmarme Baumaschinen sind bei den gängigen 
Baumaschinenarten auch in den hohen Leistungs- 
klassen verfügbar. Es ist daher möglich geworden, 
lärmarme BausteUen ausschUeßUch nüt entsprechend 
lärmarmen Baumaschinen zu betreiben. Die für Bau- 
maschinen vorgeschriebene Geräusch-Kennzeich- 
nung erlaubt es dem Käufer und Betreiber, die für 
ihn geeigneten Maschinen auszuwählen. 

Durch eine verstärkte Berücksichtigung des Schutzes 
vor Baulärm in der Planungs- und Ausschreibungs- 
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Phase kann die Geräuschbelastung der Anwohner in 
der Nachbarschaft von Baustellen auf ein Minimum 
reduziert werden. Vor allem für Öffentliche Auftrag- 
geber gibt es im Standardleistungsbuch vorformulier- 
te Texte zum Baulärmschutz bei der Ausschreibung 
von Baustelleneinrichtungen, mit denen alle notwen- 
digen Leistungen zum Schutz gegen Baulärm ent- 
sprechend den gültigen Ausschreibungsregeln auf- 
gelistet werden können. 

3.2.1. 3 Wohn-, Nachbarschafts- und Freizeitlärm 

Wohn- und Nachbarschaftslärm gibt relativ häufig 
Anlaß zu Klagen und Beschwerden. So fühlten sich 
repräsentativen Umfragen zufolge 1994 rund 20% 
der Bevölkerung im gesamten Bundesgebiet durch 
den Lärm der Nachbarn belästigt. Wichtiger Grund 
für die starke Störwirkung ist der meist relativ niedri- 
ge Grundgeräuschpegel in den Wohnungen und das 
erhöhte Ruhebedürfnis. Dabei reagieren die Men- 
schen auf die verhaltensbedingten oder technischen 
Geräusche aus Nachbarwohnungen wesentlich emp- 
findlicher als auf Geräusche, die von außen eindrin- 
gen. 

Die zunehmende Ausstattung der Haushalte mit 
Haushalts-, und Hobbygeräten, z. B. Stereoanlagen, 
Waschmaschinen, elektrischen Heimwerkergeräten 
und motorbetriebenen Gartengeräten, läßt ein weite- 
res Ansteigen der Lärmbelastung im Wohnbereich 
befürchten. 

Geräusche von Sport- und Freizeitanlagen führen 
nicht selten zu Konflikten in der Nachbarschaft, 
wenn die Abstände zwischen empfindlichem Wohn- 
gebiet und Anlage gering sind. Dabei verursachen 
nicht nur die eigentlichen Sportgeräusche Probleme, 
sondern auch die mit dem Betrieb der Sportanlage 
zusammenhängenden Nebengeräusche wie An- und 
Abfahrtverkehr, Lautsprecherdurchsagen und Besu- 
cherverhalten. Seit dem Inkrafttreten der Achtzehn- 
ten Verordnung zur Durchführung des BImSchG 
(Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV) 
hat sich die Lage in diesem Konfliktbereich deutlich 
entspannt. 

3.2.2 Maßnahmen zur Lärmbekämpfung 

Die Bimdesregierung stützt ihre Lärmschutzpolitik 
auf folgende Grundsätze: 

- Bekämpfung des Lärms an der Quelle, insbeson- 
dere durch die Weiterentwicklimg des Standes der 
Lärmminderungstechnik, 

- Vorrang lärmbewußter Planung vor nachträglicher 
Sanierung, 

- Nutzung marktwirtschaftlicher Mechanismen, 

- Fortschreibung international abgestimmter Rege- 
lungen, ggf. Ergänzung durch nationale Maßnah- 
men, 

- Förderung der Eigeninitiative der Bürger und Ent- 
scheidungsträger zum lärmbewußten Verhalten 
und Handeln durch Aufklärung und Information. 

Wirksamer Schutz vor Lärm ist meist nur durch inte- 
grierte Maßnahmen zu erreichen, die technische. 


planerische, administrative Mittel und Mittel der 
Aufklärung umfassen. 

3.2.2.1 Rechtliche Maßnahmen 

Im Berichtszeitraum wurden die rechtlichen Rahmen- 
bedingungen insbesondere durch die Novellierung 
des BImSchG sowie durch den Erlaß und die Ände- 
rung hierauf gestützter Vorschriften verbessert 
(s. auch Abschnitt 2.3). 

Lärmminderungspläne 

Durch die Einführung des § 47 a in das BImSchG sind 
1990 die Gemeinden oder die nach Landesrecht zu- 
ständigen Behörden verpflichtet worden, unter be- 
stimmten Voraussetzungen Lärmminderungspläne 
aufzusteUen. 

Die Bundesregierung hat in Zusammenarbeit mit den 
Ländern Niedersachsen und Brandenburg in ModeU- 
vorhaben die Vorgehensweise bei der Aufstehung 
von Schall immissions- imd Lärmmindenmgsplänen 
und bei der Vorbereitung von Minderungsmaßnah- 
men entwickeln und erproben lassen. 

Zahlreiche praktische Erfahrungen aus diesen Mo- 
deUvorhaben sind in eine Musterverwaltungsvor- 
schrift eingeflossen, die der LAI im April 1992 verab- 
schiedet hat. In dieser Musterverwaltungsvorschrift 
wird u. a. geregelt, 

- bei welchen Geräuschbelastungen die Kommunen 
zur Aufstehung von Lärmmindenmgsplänen ver- 
pflichtet sind, 

- wie die Geräuschbelastungen im einzelnen ermit- 
telt werden, 

- welche Ziele bei der Aufstehung von Lärmminde- 
rungsplänen zu verfolgen sind und welche Belange 
hierbei berücksichtigt werden sohten. 

Einige Bundesländer, z. B. Niedersachsen, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Mecklenburg- Vor- 
pommern, Brandenburg haben inzwischen Ver- 
waltungsvorschriften zur Durchführung des § 47 a 
BImSchG auf der Grundlage der Musterverwaltungs- 
vorschrift erlassen. 

Um die praktische Umsetzung der Ergebnisse der 
Modehvorhaben in den Kommunen zu fördern, hat 
das Umweltbundesamt das Handbuch Lännminde- 
rungspläne herausgegeben. 

Militärische Einrichtungen 

Bei Standortschießanlagen in der Nähe von bewohn- 
ten Gebieten sind Überbauungen mit Kassettendek- 
ken vor genommen worden, mit denen eine erhebh- 
che Lärmminderung (bis zu 15 dB(A)) erreicht wer- 
den konnte. Für die Truppenübungsplätze sind 1993 
vom Bimdesnünisterium der Verteidigung nach ab- 
schließender Beratung im Deutschen Bimdestag das 
Truppenübungsplatzkonzept festgelegt imd das Nut- 
zungskonzept für Truppenübungsplätze in Deutsch- 
land erlassen worden. Im Zuge der Re ahsierung die- 
ser Konzepte wird auf der Grundlage der mihtäri- 
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sehen Nutzungsvorgaben u. a. eine Verringerung der 
Nutzungsintensität eingeleitet durch: 

- Reduzierung der zum Üben und Schießen vorge- 
sehenen Nutzimgstage von bisher bis zu 365 Ta- 
gen auf 257 Tage im Jahr, 

- eine vierwöchige „ökologische Sommerpause" in 
den Schulferien des jeweiligen Bundeslandes, 

- zwei einwöchige Instandsetzungszeiten sowie 

- eine Reduzienmg der Rahmenschießzeiten durch: 

- Begrenzung der Schießzeit auf maximal acht 
Stunden pro Tag von montags bis donnerstags, 

- Schießen freitags nur bis 14.00 Uhr, 

- Schießen an Samstagen nur in Ausnahmefällen 
und nur bis 14.00 Uhr, 

- Nachtschießen höchstens zweimal pro Woche 
maximal vier Stunden, kein Schießen nach 
1.00 Uhr. 

Um einen wirksamen Lärmschutz zu erreichen, wur- 
den zwei Lärmmeßstellen bei Wehrtechnischen 
Dienststellen eingerichtet, welche die Aufsichtsbe- 
hörden der Wehrbereichsverwaltungen bei der Über- 
wachung der Geräuschsituation an Anlagen der Bim- 
deswehr (z. B. Übungsplätze, Standortschießanla- 
gen) unterstützen. Mit Hilfe von SchaUimmissions- 
plänen, die für einige Truppenübungsplätze bereits 
erarbeitet sind, können planerische imd organisatori- 
sche Maßnahmen zur Verbessenmg der Belastungs- 
situation ergriffen werden. 

Die eingeleitete Beschaffung von Simulatoren für 
Handwaffen läßt eine weitere Reduzierung der Ge- 
räuschbelastung bei Standortschießanlagen erwar- 
ten. 

Industrie-, Gewerbe- und Baulärm 

Die für genehmigungsbedürftige gewerbhehe Aiüa- 
gen geltende TA Lärm von 1968 hat mit ihren an- 
spruchsvollen Inunissionsrichtwerten in den vergan- 
genen 25 Jahren zu einer spürbaren Verbessenmg 
der Lärmsituation bei gewerblichen Anlagen geführt. 
Bei der Fortentwicklung dieser Vorschrift sind neuere 
Entwicklungen der Schallmeßtechnik und der 
Schallprognose, der derzeitige Erkenntnisstand der 
Lärmwirkungsforschung, die bisherigen Erfahrungen 
der Genehmigungs- und Vollzugsbehörden sowie 
die neuere Rechtsprechung zu berücksichtigen. 

Die EU hat einige Lärmvorschriften für Baumaschi- 
nen geändert. Für die wichtige Baumaschinengruppe 
der Erdbewegungsmaschinen und für Turmdreh- 
kräne wurde ein neues dynamisches Meßverfahren 
eingeführt, weiterhin wurden die Baumusterprüfung 
und die Angabe von Geräuschemissions werten so- 
wie des Schalldruckpegels am Arbeitsplatz vorge- 
schrieben. Die entsprechenden EG -Richtlinien wur- 
den durch die Änderung der Fünfzehnten Verord- 
nung zur Durchführung des BImSchG vom 18. De- 
zember 1992 in innerstaatüches Recht umgesetzt. 

Zur Zeit werden für Erdbewegungsmaschinen und 
eine Reüie weiterer Baumaschinengruppen in der 


EG Absenkungen der Geräuschgrenzwerte vorberei- 
tet. 

Schallschutz im Hochbau 

Ausreichender Schallschutz ist eine der Vorausset- 
zungen für gesunde Lebensverhältnisse der Bevölke- 
rung. Mit der Norm DIN 18005 Teü 1 „Schallschutz 
im Städtebau" steht den Planungs- und Baubehör- 
den eiQ wichtiges Hilfsmittel zur rechtzeitigen Be- 
rücksichtigung des Schallschutzes bei der Aufstel- 
lung der Bauleitpläne sowie bei anderen raumbezo- 
genen Fachplanungen zur Verfügung. In der Norm 
werden Verfahren zur Ermittlung der zu erwartenden 
Geräuschimmissionen beschrieben, im Beiblatt 
Orientierungswerte zur sachverständigen Konkreti- 
sienmg der Anforderungen an den Schallschutz im 
Städtebau genannt. 

Die im Jahr 1989 verabschiedete Norm DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau, Anforderungen imd 
Nachweise" ist inzwischen von den Behörden der 
Länder als Technische Baubestimmung bauaufsicht- 
hch eingeführt worden. Sie enthält Anfordenmgen 

- an die Luft- und Trittschalldämmung von Bautei- 
len, 

- zum Schutz gegen Geräusche aus haustechni- 
schen Anlagen imd Betrieben, 

- an Armaturen und Geräte der Wasserinstallation. 

Diese Norm regelt den im Baugenehmigungsverfah- 
ren bauaufsichtlich geforderten Mindestschallschutz. 
In der Praxis wird in der überwiegenden Anzahl der 
Fälle ein höherer Schallschutz erreicht. 

Neben der DIN 4109 wurde im September 1994 die 
Richtlinie VDI 4100 „Schallschutz von Wohnungen - 
Kriterien für Planung und Ausführung" veröff ent- 
hebt. In der Richtlinie werden drei Güteklassen für 
den Schallschutz beschrieben, die auf privatrechth- 
cher Basis vereinbart werden können. 

Ein neugegründeter Gemeinschaftsausschuß des 
Normenausschusses Bauwesen (NABau) und des 
Normenausschusses Akustik, Lärmmindenmg und 
Schwingungstechnik (NALS) soll eine Neuausgabe 
der DIN 4109 erarbeiten. Dabei ist auch eine optio- 
nelle, privatrechtüch zu vereinbarende Stufung des 
Schaüschutzes unter Berücksichtigung der Mindest- 
anforderungen vorgesehen. Zu berücksichtigen sind 
die Inhalte der Norm DIN 4109 und der VDI-Richt- 
hnie4100. 

Freizeitlärm (Sportanlagen) 

Zur Behebung von Konflikten, die durch Geräusche 
von Sportanlagen in der Wohnnachbarschaft entste- 
hen, hat die Bundesregierung die 18. BImSchV erlas- 
sen, die am 16. Oktober 1991 in Kraft getreten ist. 

Die Verordnung legt Immissionsrichtwerte fest, be- 
stimmt das Verfahren zur Ermittlung und Beurteilung 
der Lärmimmissionen, die von Sportanlagen ausge- 
hen, nennt Maßnahmen, die zum Schutz gegen Lärm 
ergriffen werden sollen und regelt die Voraussetzun- 
gen, unter denen die Behörden von der Festlegung 
von Betriebszeiten absehen sollen. 
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Die Sportanlagenlärraschutzverordnung stellt einen 
angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen 
des Sports und dem Anspruch der Anheger auf 
Schutz vor unzumutbaren Lärmbelästigungen dar. 
Bei der Neuplanung von Sportanlagen sollen die 
Möghchkeiten des Lärmschutzes umfassend einge- 
setzt werden. Zur LFnterstützung der Genehmigungs- 
imd VoUzugsbehörden wurden im Auftrag des Bun- 
desinstituts für Sportwissenschaften typische Ge- 
räuschemissionen von Sportanlagen ermittelt. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß durch die 
Verordnung eine spürbare Beruhigung im Konflikt- 
feld Sport und Umwelt eingetreten ist. 

Nachbarschaftslärm (Rasenmäherlärm) 

Zur Umsetzung von EG-Richthnien in innerstaath- 
ches Recht wurde die Achte Verordnung zur Durch- 
führung des BImSchG (Rasenmäherlärmverordnung) 
mit der Verordnung vom 13. Juh 1992 geändert. Nun- 
mehr sind auch Spindelmäher in voUem Umfang in 
die Schutzvorschriften gegen Rasenmäherlärm ein- 
bezogen. Die neuen Regelungen begrenzen bei Ra- 
senmähern mit einer Schnittbreite von mehr als 
120 cm den Schalldruckpegel am Bedienerplatz auf 
90 dB (A) und verlangen eine zusätzhche Kennzeich- 
nung für den Arbeitsplatzlärm. 

3^.2.2 Kosten/Finanzielle Förderungsmaßnahmen 

Aufwendungen der Industrie 

Die Investitionen in den Wirtschaftszweigen des Pro- 
duzierenden Gewerbes sind in Tabelle 82 den Um- 
weltschutzinvestitionen insgesamt sowie den Investi- 
tionen für die Lärmbekämpfung gegenübergestellt; 
die Angaben beruhen auf Erhebungen, die auf der 
Grundlage des Gesetzes über Umweltstatistiken er- 
folgt sind. 

Erhöhte steuerliche Absetzungen 

Umweltschutzinvestitionen konnten bis 1990 nach 
§ 7d EStG innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jah- 
ren (im ersten Jahr mit 60%, in den folgenden vier 
Jahren mit jeweils 10%) abgeschrieben werden. Be- 
günstigt waren diejenigen Umweltschutzinvestitio- 
nen, die zu mehr als 70% Umweltschutzzwecken 
dienten. Die begünstigten Investitionen zur Lärmbe- 
kämpfung im Produzierenden Gewerbe sind von 
35,7 Mio. DM im Jahr 1990 auf 10,8 Mio. DM im Jahr 
1992 gesunken. 

3.2.3 Forschung über Wirkungen von Geräuschen 
und Erschütterungen 

Gesundheitsrisiko durch Straßenverkehrslärm 

Der Umweltlärm ist als weit verbreiteter Stressor Ge- 
genstand zahlreicher Studien. Die Bundesregierung 
schenkt Forschungsvorhaben, die Auswirkungen des 
Lärms auf die Gesundheit untersuchen und möghche 
Zuammenhänge zwischen ständigen starken Lärm- 
belastimgen imd Herz-Kreislauf-Erkrankungen ana- 
lysieren, große Aufmerksamkeit. Sie hat mehrere 
Studien zu dieser Thematik gefördert. 


Die bisher vorliegenden Ergebnisse sind nicht ein- 
heithch imd lassen keine abschließenden Aussagen 
über ein etwaiges Gefährdungspotential zu. In emi- 
gen Studien wurden geringfügige, statistisch nicht si- 
gnifikante Risikoerhöhungen, z. B. bezüglich Herzin- 
farkt in Gebieten mit sehr hohen Verkehrsbelastun- 
gen im Vergleich zu wenig belasteten Gebieten, ge- 
fimden; anderen Studien zufolge bestehen keine Zu- 
sammenhänge zwischen Lärmbelastungen und dem 
Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die 
Bundesregierung erwartet weitere Aufklärung über 
die Zusammenhänge, wenn die vollständigen Daten 
aus derzeit laufenden Langzeituntersuchungen vor- 
liegen. Sie wird die endgültigen Ergebnisse sorgfäl- 
tig prüfen. 

Erschütterungen aus dem Schienenverkehr 

Das BImSchG zielt darauf ab, Menschen vor schädli- 
chen Umwelt einwirkungen auch durch Erschütte- 
rungen zu schützen. Für die Ermittlung und Bewer- 
timg von Erschütterungsimmissionen durch Schie- 
nenverkehr fehlten bislang wissenschaftliche Unter- 
suchungen. Daher förderte die Bundesregierung ent- 
sprechende Forschungsvorhaben. 

Die Ergebnisse auf der Basis von Befragungen bei 
Betroffenen können bei der Festlegimg von Zumut- 
barkeitsgrenzen herangezogen werden. Von beson- 
derer Bedeutung sind dabei die Dosis -Wirkungs -Kur- 
ven, die die Zusammenhänge zwischen der Erschüt- 
teningsbelastung und den Belästigungsangaben der 
Betroffenen beschreiben. 


3.2.4 Entwicklung technischer Verfahren und 
Einrichtungen bei der Lärmbekämpfung 

Die Entwicklung technischer Verfahren und Einrich- 
tungen zur Lärmbekämpfung hat sich nicht nur auf 
die Lärmminderungstechnik bei Anlagen, Maschi- 
nen und Geräten beschränkt. Auch die Meß- und Be- 
urteilungsverfahren konnten fortentwickelt werden. 
Die Entwicklungen im Bereich Verkehr ergeben sich 
aus dem Abschnitt 2.3. 

3.2.4.1 Fortentwicklung des Standes der Technik 
bei Anlagen, Maschinen und Geräten 

Im Hinbhck auf eine vorsorgende Umweltpohtik hat 
die Bundesregierung für eine Vielzahl von Anlagen 
Erhebungen zum Stand der Lärmminderungstechnik 
durchgeführt und die Weiterentwicklung der Lärm- 
minderungstechnik sowie die Einführung lärmarmer 
Produkte gefördert. 

Untersuchungen wurden u. a. an Heizkraftwer- 
ken, Anlagen des Steinkohlebergbaus, Gießereien, 
Schmieden, Papierfabriken, Motorprüfständen imd 
Textüstrickereien durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Untersuchimgen dienen vor al- 
lem dazu, den Genehmigungsbehörddn Hinweise 
über den derzeitigen Stand der Lärmminderungs- 
technik zu geben sowie Möghchkeiten zu weiterer 
Lärmminderung aufzuzeigen. 
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Im Bereich des Baulärms sind mit Unterstützimg 
der Bundesregienmg erhebhche Erfolge bei der 
Entwicklung lärmarmer Baumaschinen erzielt wor- 
den. 

Die Zahl der Baumaschinentypen, die mit dem Um- 
weltzeichen ausgezeichnet wurden, ist seit 1990 von 
39 auf 170 angestiegen. Die Emissionen der so ge- 
kennzeichneten Baumaschinen hegen ganz überwie- 
gend um mindestens 10 dB (A) unter denen her- 
kömmlicher Maschinen und erfüllen damit sehr 
strenge Anforderungen hinsichthch der zulässigen 
Emissionen. 

Mit der Verfügbarkeit von lärmarmen Baumaschinen 
in allen wichtigen Leistungsbereichen kann insbe- 
sondere in empfindlichen Gebieten und zu schutzbe- 
dürftigen Zeiten lärmarm gebaut werden. 

Bei Kommunalfahrzeugen hat die Bundesregierung 
im Rahmen des Umweltforschungsplanes die Ent- 
wicklung lärmarmer Modelle unterstützt. Durch den 
Einsatz moderner Lärmminderungstechnik konnte 
bei Saug-, Kehr-, Müll-, Winterdienst- und Abfall- 
containerfahrzeugen der Schalleistungspegel bei 
Vollast unter 100 dB (A) gesenkt werden. Die Mehr- 
kosten betragen etwa 8 bis 10%. Diese Entwick- 
lungserfolge bilden die Grundlage für die Lärman- 
forderungen eines Umweltzeichens für Kommunal- 
fahrzeuge. 

Im Teilbereich der Entsorgung von Altglas wurde der 
Stand der Lärmminderungstechnik bei Altglascontai- 
nem mit Unterstützung der Bundesregierung eben- 
falls erhebhch verbessert. So sind nunmehr Altglas - 
Container verschiedener Hersteller auf dem Markt, 
deren Geräuschemissionen um 12 bis 15 dB (A) unter 
denen herkömmlicher Systeme hegen. Hierdurch 
wird die angestrebte Verdichtung der Container- 
Standorte in Wohngebieten ermöghcht. 


3.2.4.2 Meß- und Beurteilungsverfahren 

Um sicherzusteUen, daß die Beurteilung und Pro- 
gnose von Immissionen sowie die Festlegung not- 
wendiger Minderungsmaßnahmen nach einheitli- 
chen Verfahren erfolgt, unterstützt die Bundesregie- 
rung den NALS bei der Entwicklung und Fortschrei- 
bung von Meß- und Beurteilungsverfahren. Ziel ist 
es, in Rechtsnormen weitgehend auf national oder in- 
ternational abgestimmte Vorschriften zurückzugrei- 
fen. Zur Überprüfung und Fortschreibung des Ge- 
räuschprognoseverfahrens bei Straßen und Schie- 
nenwegen wurden insbesondere Untersuchungen 
gefördert, mit deren Hilfe Angaben zu Geräusch- 
emissionen neuer Fahrbahnarten und neuer Fahr- 
zeuge wie Hochgeschwindigkeitszüge, Transrapid 
und deren Besonderheiten für Schallausbreitungs- 
rechnungen ermittelt werden. 

Auf der Grundlage von Literaturauswertungen und 
Befragungen in Ministerien, Vollzugsbehörden und 
Forschungsinstituten wurden Empfehlungen für die 
Objektivierung bestimmter Einflußfaktoren auf die 
Erhebhchkeit von Belästigungen durch Gewerbe- 
lärm erarbeitet. 


Dabei ergaben sich folgende Problemfelder bei der 
G eräuschbeurteilung : 

Tonhaltigkeit, Impulshaltigkeit, Informationshaltig- 
keit, tieffrequente Geräusche, Lärmeinwirkungen zu 
Ruhezeiten, Veränderung der Geräuschbelastung 
und Ortsübhchkeit. 

Die abgeleiteten Empfehluiigen zur Beurteilung der 
Ton- und Informationshaltigkeit, tieffrequenter Ge- 
räusche sowie der Impulshaltigkeit zielen darauf ab, 
die in der Praxis bestehenden unterschiedlichen Vor- 
gehensweisen auf der Basis von DIN-Normen und 
VDI-Richtlinien zu vereinheitiichen und für die 
Vollzugspraxis Kriterienkataloge mit FaLlbeispielen 
zu entwickeln. Für die Geräuschbelastung durch 
schwere Waffen in der Umgebung von Truppen- 
übungsplätzen ist ein Ermittlungs- und Beurteilungs- 
verfahren entwickelt worden, das derzeitig den Voll- 
zugsbehörden zur Stellungnahme hinsichtlich der 
praktischen Anwendbarkeit für die Überwachungs- 
aufgaben vorhegt. 


3.2.5 Aufwendungen für Forschung und 
Entwicklung in der Lärmbekämpfung 

Im Berichtszeitraum hat die Bundesregierung im Um- 
weltforschungsplan 16 Mio. DM für die Durchfüh- 
rung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in 
der Lärmbekämpfung bereitgesteht. Insgesamt wur- 
den 48 Vorhaben zur Erfassung, Verminderung imd 
Vermeidung von Verkehrs-, Industrie-, Bau- und 
Freizeitlärm gefördert. Die Zuordnung der Vorhaben 
zu den Themenbereichen ist in Tabehe 83 wiederge- 
geben. 

Wie in den zurückhegenden Jahren bildeten die ver- 
kehrsbezogenen Vorhaben den Schwerpunkt der 
Forschungsaktivitäten. Im Vergleich zur technischen 
Fortentwicklung an einzelnen Fahrzeugen haben 
konzeptioneUe Untersuchungen zur Vermeidimg 
und Verminderung der verkehrsbedingten Umwelt- 
belastungen zunehmend an Bedeutung gewonnen. 
Immer mehr Gewicht kommt auch ModeUvorhaben 
zu, in denen der Erkenntnisstand beispielhaft erprobt 
bzw. für Anwender, z. B. in Städten und Gemeinden, 
praxisbezogen aufbereitet wird. 

Hohe Priorität hat auch weiterhin die Minderung von 
Industrie-, Bau- und Freizeitlärm. Im Rahmen der 
Vorhaben konnten wesenthche Fortschritte bei der 
Entwicklung umweltverträghcherer Produkte und 
lärmarmer Techniken erzielt werden. Hierdurch wird 
die Durchsetzung anspruchsvoller Anforderungen im 
Rahmen der EU-Richtlinienarbeit und z. B. bei der 
Vergabe des Umweltzeichens unterstützt. Im Bereich 
gewerbhcher Anlagen werden engere, das Verkehrs- 
aufkommen mindernde Nachbarschaften zwischen 
Wohnen und Arbeiten mögüch. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Verbesse- 
rung und Sicherung der Qualität von Meß- und Pro- 
gnoseverfahren für Geräusche im Rahmen von 
Rechtsvorschriften und der Umweltzustandserfas- 
simg. 
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3.2.6 Internationale Zusammenarbeit 

3.2.6. 1 Lärmbekämpfungspolitik in der 
Europäischen Union 

Mit dem 5. Aktionsprogramm der EG sind auch für 
den Bereich Lärm gemeinschafthche Ziele zur Immis- 
sionsbegrenzung vorgelegt worden. 

Die Zielvorgaben können aus deutscher Sicht nur als 
Mindestforderungen angesehen werden, weil die be- 
stehenden deutschen Regelungen zum Immissions- 
schutz weitaus schärfere Anforderungen stellen. 

Wichtige Regelungen der EG zur Lärmbekämpfung 
an der Quelle, die auch der Vermeidung von Han- 
delshemmnissen dienen, sind im Berichtszeitraum 
fortentwickelt worden (siehe auch Abschnitt 2.3). 

Für folgende Baumaschinen gibt es Richtlinien, nach 
denen diese nur in den Verkehr gebracht werden 
dürfen, wenn ihre Schallemissionen die festgesetzten 
Grenzwerte nicht überschreiten: Motorkompresso- 
ren, Turmdrehkräne, Schweißstromerzeuger, Kraft- 
stromerzeuger, handbediente Betonbrecher und Ab- 
bau-, Aufbruch- und Spatenhammer, Hydraulikbag- 
ger, Seilbagger, Planiermaschinen, Lader und Bag- 
gerlader. 

Für weitere Baumaschinenarten wie Fahrzeugkräne 
oder Bodenverdichter werden entsprechende Richtli- 
nien einschließüch der dazu notwendigen neuen 
Meßvorschriften vorbereitet. Für die Vielzahl der 
dann immer noch den bestehenden Richtlinien nicht 
unterhegenden Baumaschinenarten und Sonderge- 


räte werden gemeinsame Bestimmungen zu den Ge- 
räuschenüssionen erarbeitet. 

3.2.6.2 Zusammenarbeit in internationalen 
Organisationen 

Die Bundesregierung tritt sowohl auf dem Sektor der 
internationalen Harmonisierung von Lärmbekämp- 
fungsstrategien als auch auf dem Gebiet der Nor- 
mung und Forschung für verstärkte Anstrengungen 
in den internationalen Gremien wie etwa der ECE, 
der WHO, der OECD, der UNEP und dem NATO- 
Umweltausschuß „Committee on the Challenges of 
Modem Society" (NATO-CCMS) ein. Sie unterstützt 
insbesondere den NALS bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben als deutscher Vertreter im Rahmen 
der internationalen Normung des Eiuopäischen Ko- 
mitees für Normung (CEN) und der Internationalen 
Organisation für Normung (ISO). CEN ist insbeson- 
dere die Aufgabe übertragen worden, für viele um- 
weltrelevante EG -Richtlinien europäische Normen 
zur Regelung technischer Einzelheiten zu erarbeiten. 

Der NATO-Umweltausschuß CCMS hat Ende der 
80er Jahre eine umfassende Pilotstudie zum mihtäri- 
schen Fluglärm durchgeführt. Der mit dieser Studie 
begonnene internationale Erfahrungsaustausch auf 
den Gebieten der Erfassung und Minderung des mi- 
htärischen Fluglärms wird in verschiedenen Arbeits- 
gmppen weitergeführt, die sich mit speziellen Flug- 
lärmproblemen befassen, z. B. mit einem verbesser- 
ten Verfahren zur Berechnung der Lärmbelastung 
durch Hubschrauber. 
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4. Ausblick 


Schon in ihrem 5. Immissionsschutzbericht hat die 
Bundesregierung darauf hinweisen können, daß sich 
die Imnüssionsschutzpohtik von einer Gefahren ab- 
wehrenden Pohtik zu einer vorsorgenden Pohtik des 
integrierten Umweltschutzes hin entwickelt. Eine 
solche Pohtik der Zukunftsvorsorge ist Bestandteil ei- 
ner Pohtik, die dem Ziel der nachhaltigen Entwick- 
lung ( „ sustainable development") verpflichtet ist. 
Diese Entwicklung hat sich im Berichtszeitraum des 
6. Immissionsschutzberichts verstärkt und wird wei- 
ter anhalten. 

Nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus ökono- 
mischen Gründen (gesamtwirtschaftliche Nutzen- 
Kosten-Relation) muß die zukünftige Umweltpohtik 
verstärkt vorsorgenden Charakter haben, und zwar 
unter folgenden Rahmenbedingungen: 

- Die Sanierungsmaßnahmen in den neuen Bundes- 
ländern sind auf erfolgreichem Weg. Sie werden 
entsprechend den Forderungen des Einigungsver- 
trags wesentlich dazu beitragen, daß in aUen Bun- 
desländern einheitliche ökologische Lebensver- 
hältnisse geschaffen werden. 

- Bei der Reduzierung der Luftschadstoffe sind im 
vergangenen Dezennium insbesondere bei den 
Massenschadstoffen wie Schwefeldioxid (SO 2 ) 
und Staub, aber auch bei Stickstoffoxiden (NOx) 
und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) 
erhebhche Minderungserfolge eingetreten. Aller- 
dings sind die technischen Verbesserungen bei 
NOx und VOC durch die Mengenentwicklung im 
Verkehrsbereich teilweise kompensiert worden. 
Es gilt also, in den kommenden Jahren auch bei 
diesen „klassischen" Schadstoffen weitere An- 
strengungen zur Emissionsminderung zu imter- 
nehmen. Darüber hinaus gilt es, das Programm 
der Bundesregierung zur Verminderung der CO 2 - 
Emissionen und anderer Treibhausgasemissionen 
konsequent umzusetzen. 

- Bei der Reduzierung der Luftschadstoffe standen 
in den vergangenen Jcihren die singulären statio- 
nären Quellen (Punktquellen) der Luftbelastung 
in den Bereichen des verarbeitenden Gewerbes 
sowie der Haushalte und des Kleingewerbes im 
Vordergrund. Hier sind wesenthche Erfolge erzielt 
worden, die sich in einer stetigen Verbesserung 
der Belastungssituation zeigen. 

Die aus diesen Rahmenbedingungen abgeleiteten 
Problemverschiebungen müssen auch den materiel- 
len und instrument eilen Lösungsansatz verändern. 
Standen in der Vergangenheit oft die nachgeschalte- 
ten Sanierungstechniken (sog. End-of-pipe-technolo- 
gies) im Vordergrund, so ist dieser Lösungsansatz 
künftig verstärkt durch einen integrierten Ansatz zu 
ergänzen oder zu ersetzen. Dieser integrierte Ansatz 
setzt sich aus einer integrierten Technik und einer 
integrierten Betrachtungsweise zusammen: 


- Integrierte Technik bedeutet die enge Einbindung 
(Integration) der Umweltschutztechnologie in die 
Prozeßführung, wodurch der Produktionsprozeß 
Änderungen unterworfen ist. Typischerweise wird 
durch integrierte Technik eine anlageninteme 
Vermeidung oder Verwertung von Schadstoffen 
erreicht. Ein Beispiel für eine solche integrierte 
Technik stellt die interne Lösemittelrückführung 
in einer Anlage dar. Im Gegensatz dazu beeinflußt 
eine nachgeschaltete Umweltschutztechnologie 
den Produktionsprozeß kaum oder gar nicht (Ad- 
dition). In der Regel werden die Schadstoffe durch 
Füter abgetrennt und anschließend extern verwer- 
tet oder beseitigt. 

- Die integrierte Betrachtungsweise berücksichtigt 
nicht nur die Belastungen in einem Umweltme- 
dium, wie z. B. der Luft, sondern trägt auch mögh- 
chen Belastungsverschiebungen von einem in ein 
anderes Umweltmedium Rechnung. Daraus folgt 
die Notwendigkeit zu solchen Maßnahmen, die zu 
einer medienüb ergreifend optimalen umweltent- 
lastenden Lösung führen und damit auch gesamt- 
wirtschaftlich betrachtet zu einer größtmöghchen 
Erhöhung der gesellschafthchen Wohlfahrt führen. 
Die integrierte Betrachtung gibt grundsätzÜch ei- 
ner Gesamtbetrachtung den Vorzug vor punktuel- 
len Eingriffen. Nicht so sehr die Festlegung und 
Verschärfung von Grenzwerten, sondern die Ent- 
wicklung umfassenderer Konzepte ist Gegenstand 
integrierter Betrachtungsweise. Beispiele sind die 
derzeitigen Arbeiten der Bundesregierung an Ver- 
wertungskonzepten, die von ihr geförderten Pro- 
jekte zu Wärmenutzungskonzepten und nicht zu- 
letzt der Kreislauf gedanke, der den Lebenszyklus 
eines Produkts von der Entstehung bis zum Ende 
sieht und in dem Kreislaufwirtschafts- und Abfall- 
gesetz seinen Ausdruck findet. In der Verkehrspo- 
htik bedarf es auch der weiteren Konkretisierung 
der integrierten Betrachtimgsweise. In der Konfe- 
renz der für Verkehr, Umwelt und Raumordnung 
zuständigen Minister und Senatoren der Länder 
imd des Bundes am 5./6. Februar 1992 im Schloß 
Krickenbeck in Nettetal wurde auf der Basis einer 
tunfassenden Situationsanalyse eine grundsätzh- 
che Trendänderung in der Verkehrspohtik einge- 
fordert und erste Schritte zu ihrer Reahsierung an- 
gegeben. Mit dem BVWP 92 sind wesenthche in 
Krickenbeck erhobene Forderungen erfüllt wor- 
den (Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Bahn 
durch verstärkte Investitionen und die Privatisie- 
rung der Bahn usw.) und so die Voraussetztmgen 
für ein umweltverträghches Verkehrssystem ge- 
schaffen werden. 

Der aus integrierter Technik und integrierter Be- 
trachtungsweise abgeleitete integrierte Lösungsan- 
satz wird die Umweltpohtik der Bundesregierung in 

den kommenden Jahren verstärkt bestimmen. Er er- 
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fordert über die technischen Maßnahmen im engeren 
Sinne hinaus ein breites instrumenteiles Spektrum. 
So ist neben technischen Regelungen wie Grenzwert- 
setzungen vermehrt der Einsatz von organisatorisch- 
planerischen Anforderungen, z. B. im Naturschutz-, 
Raumordnungs- und Verkehrsbereich, oder ökono- 
misch wirkender Instrumente weiterzuentwickeln, um 
die bestmöghche Umweltentlastung zu erzielen. 

Den ökonomischen Instrumenten wird verstärkte Be- 
deutung zukommen. Sie sind geeignet, das Eigenin- 
teresse der Verursacher von Umweltbelastungen an 
der Vermeidung oder Verminderung solcher Bela- 
stungen über den Rahmen der Gefahrenabwehr hin- 
aus zu stärken. Darin drückt sich auch das Bestreben 
der Bundesregierung aus, die Eigenverantwortung 
der Betroffenen zu stärken und zu bewirken, daß sich 
Eigeninitiative auch im Umweltschutz lohnt. Neben 
Maßnahmen wie z. B. Selbstverpfhchtungen wird da- 
bei auch an zielorientierte Ergänzungen des Steuer- 
systems nach Umweltgesichtspunkten gedacht. 
Neuere ökonomische Instrumente wie Lizenzlösun- 
gen oder Kompensationsregelungen, die Anreize zu 
einer gesamtwirtschafthch kostengünstigen Verbes- 
serung der Umweltqualität bieten sollen, wird die 
Bundesregierung bewerten und prüfen. 

Die Eigenanstrengungen der Industrie für die Kon- 
zeption umweltverträghcher technischer und organi- 
satorischer Innovationen zur Entwicklung umwelt- 
freundlicher Produkte und ihre Herstellung mit um- 
weltschonenden Produktionsverfahren wird die Bun- 
desregierung auch weiterhin durch Forschungsförde- 
rimg unterstützen, um im Sinne staathcher Vorsorge 
Impulse für den notwendigen Umstrukturierungspro- 
zeß hin zu einer belastungsvermeidenden und res- 
sourcenschonenden Produktionsweise zu geben. Ihre 
Vorstellungen dazu wird die Bundesregierung in ih- 
rem neuen Umweltforschungsprogramm darlegen. 
Daneben werden sich auch die anderen technolo- 
gisch ausgerichteten Fachprogramme noch stärker 
als bisher an den Umweltzielen orientieren. 

Zusätzlich zu integrierten Lösungsansätzen und öko- 
nomischen Maßnahmen wird die Bundesregierung 


weiterhin Umweltberatung, Umwelterziehung und 
verbesserte Information der Bevölkerung als wesent- 
liche Komponenten ihrer Umweltpolitik ansehen. 
Gerade in einer Zeit knapper Haushaltsmittel kommt 
es vermehrt auch auf Freiwilligkeit und Kooperation 
an, die wiederum Einsicht und Akzeptanz zur Vor- 
aussetzung haben. 

Stärker als in den vergangenen Jahren wird die Um- 
weltpolitik über die nationalen Grenzen hinausge- 
hen müssen. An den Grenzen nicht haltmachende 
Umweltprobleme wie der Ferntransport von Luftver- 
unreinigungen bis hin zum global wirkenden Treib- 
hauseffekt bedingen international abgestimmte Maß- 
nahmen. Nach der Vollendung des EG -Binnenmark- 
tes gewinnt dabei eine auch instrumentell abge- 
stimmte Immissionsschutzpohtik zunehmend an Ge- 
wicht. Dies ist auch vor dem Hintergrund der Vermei- 
dung von Wettbewerbsverzerrungen im vereinten 
Europa zu sehen. 

Die Intensivierung der internationalen Zusammen- 
arbeit in allen Bereichen der Umweltschutzpohtik 
wird in den 90er Jahren eine wesentliche Aufgabe 
sein. Die Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 
hat u. a. mit der Agenda 21 und Zeichnung der 
Khmarahmenkonvention entscheidende Eckpunkte 
für die internationale Zusammenarbeit bei der Be- 
kämpfung globaler Umweltprobleme gesetzt. Die 
Bundesregierung wird, und dafür ist das bei der 
1. Vertragsstaatenkonferenz zur Klimarahmenkon- 
vention verabschiedete „Berhner Mandat" ein mar- 
kantes Zeugnis, den Rio-Prozeß weiter intensivie- 
ren und Initiativen entwickeln, um ein abgestimm- 
tes Handeln der Staatengemeinschaft im Hinblick 
auf eine dauerhafte und umweltgerechte Entwick- 
lung zu erreichen. 

Die Bundesregierung wird sowohl die bewährten als 
auch die von ihr als richtig erkannten integralen Be- 
trachtungsweisen und Lösungsansätze national und 
auf allen Ebenen auch international vertreten und 
im Interesse der Menschen durchzusetzen versu- 
chen. 
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5. Anhang 


Der Anhang enthält die Tabellen und Abbildungen zu den Abschnitten 2 und 3, auf die in den Texten hin- 
gewiesen worden ist. 


© 

Geräuschbelastung der Bevölkerung 
durch Straßenverkehr in den alten Bundesländern 
im Jahr 1992 


Mittelunqspeqel 
in dB (A) 

Anteü der Belasteten 
in % 

tags 

nachts 

>45-50 

1) 

18,6 

>50-55 

1) 

15,7 

>55-60 

18,9 

10,8 

>60-65 

16,6 

4,4 

>65-70 

10,3 

2,9 

>70-75 

5,3 

0,2 

>75 

1,5 

<0,1 


Quelle; Umweltbundesamt, Fachgebiet II 5.2 


© 

Geräuschbelastung der Bevölkerung 
durch Schienenverkehr in den alten Bundesländern 
im Jahr 1992 


Mittelunqspeqel 
in dB (A) 

Anteil der Belasteten 
in % 

tags 

nachts 

>45-50 

1) 

13,9 

>50-55 

1) 

12,5 

>55-60 

10,6 

7,0 

>60-65 

6,3 

3,2 

>65-70 

2,3 

1,1 

>70-75 

0,8 

0,3 

>75 

0,1 

0,1 


Quelle : Umweltbundesamt, Fachgebiet II 5.2 


© 


Fahrzeugklasse 

CO (g/km) 

HC + NOx (g/km) 

Partikelmasse 

(g/km) 

Benzin 

Diesel 

Benzin 

Diesel 

Diesel 

M 

2,2 

1,0 

0,5 

0,7*) 

0,08*) 


*) Bei Fahrzeugen mit Dieselmotor mit Direkteinspritzung beträgt bis zum 30. September 1999 der Wert für HC + NO^ 0,9 g/km 
und für die Partikelmasse 0,1 g/km. 

Quelle: Richtlinie. 94/ 12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994, 

(Nr. L 100/42 Amtsblatt der EG vom 19. April 1994) 
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© 

Geräuschgrenzwerte für Kraftfahrzeuge 

(ohne Angabe von Meßverfahrensänderungen) 



Fahrgeräusch grenzwerte in dB (A) 

Kriterien für 
lärmarme Kfz 

Fahrzeugkategorie 

bis 1980 
(Richtlinie 
70/157/EWG) 

bis 1988 
(Richtlinie 
81/334/EWG) 

ab 1988 
(Richtlinie 
84/424/EWG) 

ab Oktober 1995 
(Richtlinie 
92/97/EWG)**) 

Geräuschgrenz werte 
nach Anlg. XXI 
StVZO 

(1. Dezember 1984) 

Pkw 

82 

80 

77 

74 


Transporter, Kleinbusse 






bis 2,0 t 

84 

81 

78*) 

76 


über 2,0 bis 3,5 t 

84 

81 

79*) 

77 


Omnibus über 3,5 t 






unter 150 kW 

89 

82 

80 

78 


ab 150 kW 

91 

85 

83 

80 


Lkw über 3,5 t 





Lkw über 2,8 t 

unter 75 kW 

89 

86 

81*) 

77 

77 

über 75 bis 150 kW .... 

89 

86 

83*) 

78 

78 

ab 150 kW 

91 

88 

84*) 

80 

80 



bis 1980 
StVZO 

bis 1988 

Richtlinie 87/56/EWG) 



(Richtlinie 

78/1015/EWG) 

gültig ab 
Oktober 1988 

gültig ab 
Oktober 1993 


Krafträder 






bis 80 cm^ 

84 

78 

77 

75 


bis 125 cm^ 

84 

80 

79*) 

77*) 


bis 175 cm^ 

84 

83 




bis 350 cm^ 

84 

83 

82 

80 


bis 500 cm^ 

84 

85 




über 500 cm^ 

84 

86 





* ) Inkrafttreten 1 Jahr später 
* * ) Zuschlag von 1 dB (A) für Serienfahrzeuge 

Quelle : Umweltbundesamt: „Was Sie schon immer über Auto und Umwelt wissen wollten" 1996 
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Kraftstoffabsatz in Deutschland kt/a 

1980 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991*) 

1992 

1993 

1994 

Normal verbleit 

10 710 

5 918 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Super verbleit 

12 680 

12 682 

14 435 

10 764 

8 335 

6 954 

4 674 

3 591 

2 297 

Normal unverbleit 

0 

4 220 

7 350 

8 475 

9 458 

12 145 

12 304 

12 230 

11 738 

Super unverbleit 

0 

2 215 

4 221 

6 727 

7 119 

9 879 

11 881 

13419 

13 991 

Super Plus unverbleit . . . 

0 

0 

0 

0 

1 917 

2 108 

2 230 

2 288 

1 774 

Gesamt 

23 390 

25 035 

26 019 

25 966 

26 829 

30 986 

31 089 

31-528 

29 800 


*) Ab 1991 einschließlich neue Länder 


kt 



■I Normal, Pb 

□ Super, Pb 

■ Euro Super 

■ Super Plus 

■I Normal 


Quelle: Bundesamt für Wirtschaft 


Finanzhilfen des Bundes in Mrd. DM 



GVFG 

Regionahsierung 

1991 

3,28 

- 

1992 

4,78 

- 

1993 

6,28 

- 

1994 

6,28 

- 

1995 

6,28 


1996 

6,28 

8,7 

1997 

3,28 

12,0 

1998 

ca. 3,28 

12,0*) 


*) Überprüfung der Höhe Ende 1997 

Quelle: Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesse- 
rung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden, De- 
zember 1993 

Gesetz zur Regionalisierung des öffentüchen Perso- 
nennahverkehrs, Dezember 1993 
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Primärenergieverbrauch nach Energieträgern in PJ 


Energieträger 

1970 

1975 

1980 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992«) 

1993^) 

1994=) 






Deutschland 







Steinkohlen . 

3 142 

2 191 

2 497 

2511 

2 458 

2 420 

2 362 

2 307 

2 306 

2 330 

2 196 

2 131 

2 122 

Braunkohlen 

3 190 

3 178 

3 390 

3 687 

3 620 

3 567 

3 537 

3 523 

3 201 

2 507 

2 176 

1 975 

■ 1 861 

Mineralöle . . 

5 652 

5 927 

6 059 

5 115 

5 332 

5 297 

5 296 

5 010 

5 238 

5 547 

5 612 

5 718 

5 677 

Naturgase^) . 

563 

1 657 

2 190 

2 086 

2 112 

2 287 

2 218 

2 295 

2 316 

2 433 

2 408 

2 547 

2 591 

Wasserkraft^) 

256 

239 

242 

177 

222 

256 

198 

170 

162 

129 

111 

173 

196 

Kernenergie . 
Sonstige 

67 

240 

563 

1 354 

1 261 

1363 

1511 

1 554 

1446 

1 387 

1496 

1439 

1424 

Energie- 
träger^) . . . 

49 

52 

61 

106 

104 

106 

117 

117 

126 

134 

152 

135 

135 

Insgesamt . . . 

12 920 

13 484 

15 002 

15 036 

15 109 

15 297 

15 238 

14 975 

14 795 

14 467 

14 150 

14 118 

14 006 






Alte Bundesländer 







Steinkohlen . 

2 839 

1 950 

2 259 

2 327 

2 278 

2 215 

2 189 

2 150 

2 169 

2 238 

2 112 

2 069 

2 066 

Braunkohlen 

896 

1 009 

1 149 

1 057 

970 

914 

925 

952 

940 

963 

975 

923 

929 

Mineralöle . . 

5 242 

5 304 

5 443 

4 671 

4911 

4 785 

4 793 

4 489 

4 708 

4 939 

4 927 

4 994 

4 927 

Naturgase^) . 

543 

1443 

1 887 

1 747 

1 736 

1 913 

1 855 

1 945 

2 034 

2 187 

2 152 

2 245 

2 230 

Wasserkraft 2) 

245 

228 

222 

173 

208 

210 

176 

158 

140 

152 

125 

182 

211 

Kernenergie . 
Sonstige 

61 

207 

420 

1 206 

1 134 

1233 

1375 

1 412 

1 383 

1 387 

1496 

1439 

1 424 

Energie- 
träger^) . . . 

44 

50 

56 

103 

101 

103 

112 

113 

121 

124 

130 

126 

126 

Insgesamt . . . 

9 870 

10 191 

11 436 

11 284 

11 338 

11 373 

11425 

11 219 

11 495 

11 990 

11 917 

11 978 

11 914 






Neue Bundesländer 







Steinkohlen . 

303 

241 

238 

184 

180 

205 

173 

157 

137 

92 

84 

62 

56 

Braunkohlen 

2 294 

2 169 

2 241 

2 630 

2 650 

2 653 

2 612 

2 571 

2 261 

1 544 

1 201 

1 052 

932 

Mineralöle . . 

410 

623 

616 

444 

421 

512 

503 

521 

530 

608 

685 

724 

750 

Naturgase^) . 

20 

214 

303 

339 

376 

374 

363 

350 

282 

246 

256 

302 

360 

Wasserkraft 2) 

11 

11 

20 

4 

14 

46 

22 

12 

22 

-23 

-15 

-9 

-15 

Kernenergie . 
Sonstige 

6 

33 

143 

148 

127 

130 

136 

142 

63 

0 

0 

0 

0 

Energie- 
träger^) . . . 

5 

2 

5 

3 

3 

3 

5 

4 

5 

10 

22 

9 

9 

Insgesamt . . . 

3 050 

3 293 

3 566 

3 752 

3 771 

3 924 

3 813 

3 756 

3 300 

2 477 

2 233 

2 140 

2 093 


Erdgas, Erdöl, Grubengas, Klärgas 
einschließlich Außenhandelssaldo Strom 

Brenn- und Abfallholz, Brenntorf, Müll, Klärschlamm, sonstige Gase und Abhitze zur Strom- und Fernwärmeerzeugung 
'*) Vorläufige Angaben: Druckfahne „Energiebilanz 1992", AG Energiebilanzen (27, Juni 1995) 

Vorläufige Angaben: „Vorläufige Primär- und Endenergieverbrauchszahlen 1994", AG 
Energiebilanzen (24. Mai 1995) 

Quellen: AG Energiebilanzen 

Institut für Energetik, Leipzig 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin 
Hinweis : Aufgrund von Rundungen sind Differenzen bei den Zwischensummen möglich. 
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Primärenergieverbrauch nach Energieträgern 
Deutschland 

16000 


14000 


12000 


10000 


2 8000 


6000 


4000 


2000 


0 


1970 1974 1978 1962 1966 1990 1994 


Q Sonstige Energieträger 

► Brennholz, Brenntorf, Außenhandelssaldo Kokereigas, 


sowie Klärschlamm, MQII, und Abtiltze zur 

□Wasserkraft 

Stromerzeugung 

□ Kernenergie 

^ einschließlich Außenhandeissaldo Strom 

□Mineraiöle 


□ Naturgase 

^ Erdgas, Erdölgas, Grubengas und Klärgas 

■ Steinkohlen 


□ Braunkohien 




Quellen; AG Energiebilanzen 

Institut für Energetik, Leipzig 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
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Primärenergieverbrauch nach Energieträgern 
Alte Bundesländer 


16000 


14000 


12000 - 


10000 i 


2 8000 • 


6000 ^ 


4000 


2000 




1970 


1974 


1978 


1962 


1966 


1990 


1994 


B Sonstige Energieträger 
□Wasserkraft 

□ Kernenergie 
El Mineralöle 

□ Naturgase 
B Steinkohlen 
B Braunkohlen 


Brennholz. Brenntorf, Außenhandelssaldo Kokereigas, 
soMTie Klärschlamm, Müll, und Abhitze zur 
Stromerzeugung 

einschließlich Außenhandelssaldo Strom 


Erdgas, Erdölgas, Grubengas und Klärgas 


Quellen: AG Energiebilanzen 

Institut für Energetik, Leipzig 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
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( 10 ) 

Primärenergieverbrauch nach Energieträgern 
Neue Bundesländer 


16000 

14000 

12000 

10000 

£ 8000 

6000 



1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 


B Sonstige Energieträger 

^ Brennholz, Brenntorf, Außenhandelssaldo Kokereigas, 


sowie Klärschlamm, MQII, und Abhitze zur 

■ Wasserkraft 

Stromerzeugung 

■ Kernenergie 

einschließlich Außenhandelssaldo Strom 

□ Mineralöle 


□ Naturgase 

Erdgas, Erdölgas, Grubengas und Klärgas 

■ Steinkohlen 


■ Braunkohlen 



Quellen: AG Energiebilanzen 

Institut für Energetik, Leipzig 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
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Deutscher Bundestag - 13 . Wahlperiode 


Drucksache 13/4825 


Primärenergieverbrauch nach Energiesektoren in PJ 


Energiesektor 

1970 

1975 

1980 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992^) 

1993 ®) 

1994 ®) 






Deutschland 







Übriger 














Verkehr 

308 

276 

277 

267 

274 

274 

286 

300 

312 

311 

324 

332 

325 

Straßen- 
verkehr 

1 063 

1 313 

1 614 

1 657 

1 744 

1 828 

1 899 

1933 

2 067 

2 117 

2 198 

2 250 

2216 

Haushalte .... 

2 179 

2 186 

2 496 

2 642 

2 735 

2 728 

2512 

2 262 

2 382 

2 506 

2 394 

2 541 

2 400 

Kleinver- 
braucher^) .... 

1 526 

1 669 

1 803 

1 862 

1922 

1 917 

1 832 

1 748 

1 703 

1 688 

1 598 

1 618 

1 612 

Industrie^) .... 

3 600 

3 527 

3 609 

3 312 

3 202 

3 200 

3 230 

3 254 

2 977 

2 694 

2 560 

2 427 

2 447 

Nichtenerg. 














Verbrauch^) . . . 

834 

859 

963 

888 

861 

864 

944 

998 

958 

891 

911 

868 

964 

Umwandlungs- 
verluste'*) 

3411 

3 654 

4 241 

4 407 

4 371 

4 486 

4 534 

4 480 

4 396 

4 260 

4 165 

4 083 

4 042 

Insgesamt 

12 920 

13 484 

15 002 

15 036 

15 109 

15 297 

15 238 

14 975 

14 795 

14 467 

14 150 

14 118 

14 006 






Alte Bundesländer 







Übriger 














Verkehr 

222 

201 

219 

215 

223 

224 

238 

254 

273 

278 

296 

301 

294 

Straßen- 
verkehr 

935 

1 154 

1447 

1 497 

1 582 

1 645 

1 711 

1 735 

1 818 

1 857 

1 898 

1 935 

1 887 

Haushalte .... 

1 807 

1 815 

2018 

2 117 

2 190 

2 161 

1 988 

1 770 

1 860 

2 117 

2 063 

2 181 

2 066 

Kleinver- 














braucher^) . . , . 

1 126 

1 227 

1 264 

1 273 

1 339 

1 295 

1 257 

1 180 

1 226 

1312 

1 282 

1 301 

1 292 

Industrie^) . . . . 

2 661 

2 462 

2 581 

2 287 

2 201 

2 199 

2 244 

2 284 

2 252 

2 264 

2 230 

2 125 

2 166 

Nichtenerg. 
Verbrauch^) . . . 

722 

688 

802 

725 

687 

690 

750 

778 

790 

763 

789 

762 

832 

Umwandlungs- 
Verluste^) 

2 397 

2 644 

3 105 

3 170 

3 116 

3 159 

3 237 

3 218 

3 276 

3 399 

3 360 

3 373 

3 376 

Insgesamt 

9 870 

10 191 

11436 

11 284 

11 338 

11 373 

11425 

11 219 

11 495 

11 990 

11 917 

11 978 

11 914 






Neue Bundesländer 







Übriger 














Verkehr 

86 

75 

58 

52 

51 

50 

48 

46 

39 

33 

29 

30 

32 

Straßen- 
verkehr 

128 

159 

167 

160 

162 

183 

188 

198 

249 

260 

299 

316 

329 

Haushalte .... 

372 

371 

478 

525 

545 

567 

524 

492 

522 

389 

331 

360 

334 

Kleinver- 
braucher^) . . . . 

400 

442 

539 

589 

583 

622 

575 

568 

477 

376 

317 

317 

319 

Industrie 2) .... 

939 

1 065 

1 028 

1 025 

1 001 

1 001 

986 

970 

725 

430 

330 

302 

281 

Nichtenerg. 














Verbrauch^) . . . 

112 

171 

161 

163 

174 

174 

194 

220 

168 

128 

122 

106 

132 

Umwandlungs- 
verluste Ü 

1 014 

1 010 

1 136 

1 237 

1 255 

1 327 

1 297 

1 262 

1 120 

861 

804 

709 

665 

Insgesamt 

3 050 

3 293 

3 566 

3 752 

3 771 

3 924 

3 813 

3 756 

3 300 

2 477 

2 233 

2 140 

2 093 


3 einschließlich Militärische Dienststellen 

Übriger Bergbau und verarbeitendes Gewerbe 

z. B. Energieträger als Rohstoff in der Chemischen Industrie 

Verluste bei der Energieumwandlung, z, B. in Kraftwerken, einschließlich Leitungsverluste und Statistische Differenzen 
Vorläufige Angaben: Druckfahne „Energiebilanz 1992 ", AG Energiebilanzen ( 27 . Juni 1995 ) 

Vorläufige Angaben; „Vorläufige Primär- und Endenergieverbrauchszahlen 1994 ", AG Energiebilanzen ( 24 . Mai 1995 ) 
Quellen: AG Energiebilanzen 

Institut für Energetik, Leipzig 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin 
Hinweis : Aufgrund von Rundungen sind Differenzen bei den Zwischensummen möglich. 
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Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Primärenergieverbrauch nach Energiesektoren 
Deutschland 


16000 


14000 


12000 


10000 


8000 


6000 


4000 


2000 



1970 


1974 


1978 


1962 


1986 


1990 


1994 


□ Nichtenerg. Verbrauch z.B. Energieträger als Rohstoff in der Chem. Industrie 

■Kleinverbraucher ^ ► einschließlich Militärische Dienststellen 

□Haushalte 

■Industrie ► Übriger Bergbau und verarbeitendes Gewerbe 

□Übriger Verkehr 
□Straßenverkehr 

Verluste bei der Energleumwandlung, einschließlich 
■Umwandlungsveriuste ► Lettungsveriuste und Staöstteche DWerenzen 


Quellen: AG Energiebilanzen 

Institut für Energetik, Leipzig 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
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Deutscher Bundestag - 13 . Wahlperiode 


Drucksache 13/4825 


© 

Primärenergieverbrauch nach Energiesektoren 
Alte Bundesländer 


16000 

14000 

12000 

10000 

2 8000 

6000 

4000 

2000 

0 

1970 1074 1978 1962 1966 1990 1994 



□Nichtenerg. Verbrauch 

■ Kleinvertxaucher ► 

□ Haushalte 

■ Industrie ► 

□ Übriger Verkehr 
■Straßenverkehr 

■ Umwandlungsverluste ^ 


Z.B. Energieträger als Rohstoff in der Chem. Industrie 
einschließlich Militärische Dienststellen 

Übriger Bergbau und verarbeitendes Gewerbe 


Verluste bei der Energleumwandlung, einschließlich 
Leitungsveriuste und Statistische Differenzen 


Quellen: AG Energiebilanzen 

Institut für Energetik, Leipzig 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
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Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Primärenergieverbrauch nach Energiesektoren 
Neue Bundesländer 


16000 

14000 

12000 


10000 

2 8000 



■INichtenerg. Verbrauch ► 

■Kleinverbraucher ► 

□Haushalte 

■Industrie ► 

■Übriger Verkehr 
■Straßenverkehr 
■Umwandlungsveriuste ^ 


z.B. Energieträger als Rohstoff in der Chem. Industrie 
einschließlich Militärische Dienststellen 

Übriger Bergbau und verarbeitendes Gewerbe 


Verluste bei der Energieurrtwandlung, einschließlich 
Leitungsveriuste und Statistische Differenzen 


Quellen: AG Energiebilanzen 

Institut für Energetik, Leipzig 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
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Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Drucksache 13/4825 


Emissionen im bisherigen Bundesgebiet 1970 bis 1989 

Abweichung von älteren Angaben infolge Aktualisierung 
Stand: März 1996 


Jahr 


1970 

1975 

1980 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

Kohlendioxid (CO 2 ) 

. Mt 

742 

728 

792 

723 

729 

716 

707 

692 

Stickstoffoxide (NOx, als NO 2 ) 

. kt 

2 055 

2 247 

2 617 

2 540 

2 546 

2 427 

2 306 

2 146 

Schwefeldioxid (SO 2 ) 

. kt 

3 711 

3 307 

3 164 

2 367 

2 228 

1 904 

1 215 

942 

Kohlenmonoxid (CO) 

. kt 

13512 

12 959 

11 006 

8 975 

8 921 

8 612 

8 284 

7 876 

Ammoniak (NH 3 ) 

. kt 

523 

530 

572 

588 

580 

572 

560 

556 

Distickstoffoxid (N 2 O) 

. kt 

138 

128 

150 

161 

165 

162 

166 

172 

Staub 

. kt 

1 307 

793 

673 

538 

495 

466 

444 

413 

Flüchtige organische 
Verbindungen (NMVOC) . . 

. kt 

2 502 

2 528 

2 522 

2 447 

2 456 

2 427 

2 372 

2 295 

FCKW und Halone 

. kt 

43 

64 

63 

61 

61 

56 

40 

36 

Methan (CH^) 

. kt 

5 384 

4 991 

4 921 

4 605 

4 580 

4 451 

4 341 

4 334 


Quelle: Umweltbundesamt 


(D 

Emissionen in der DDR 1970 bis 1989 

Daten ungerundet - Abweichung von älteren Angaben infolge Aktualisierung 

Stand: März 1996 


Jahr 


1970 

1975 

1980 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

Kohlendioxid (CO 2 ) 

. Mt 

296 

308 

323 

353 

355 

358 

352 

348 

Stickstoffoxide (NOx, als NO 2 ) 

. kt 

639 

701 

717 

736 

740 

750 

743 

746 

Schwefeldioxid (SO 2 ) 

. kt 

4 012 

4 176 

4 350 

5 365 

5413 

5 443 

5 263 

5 254 

Kohlenmonoxid (CO) 

. kt 

2 576 

2 629 

3 040 

3 159 

3 214 

3 324 

3 212 

3 109 

Ammoniak (NH 3 ) 

. kt 

218 

245 

263 

269 

266 

265 

270 

262 

Distickstoffoxid (N 2 O) 

. kt 

38 

44 

47 

48 

46 

. 48 

52 

48 

Staub 

. kt 

1 967 

1 940 

1 936 

2 116 

2 113 

2 090 

2 064 

2 027 

Flüchtige organische 
Verbindungen (NMVOC) . . 

. kt 

475 

609 

702 

743 

762 

793 

816 

851 

FCKW und Halone 

. kt 

10 

10 

11 

13 

13 

13 

13 

13 

Methan (CH 4 ) 

. kt 

1 011 

1 104 

1 196 

1 310 

1 295 

1 299 

1 307 

1 289 


Quelle: Umweltbundesamt 
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Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag- 13. Wahlperiode 


Emissionen in Deutschland 1990 bis 1994 

Stand: März 1996 


Jahr 


1990 

1991 

1992 

1993*) 

1994*) 

Kohlendioxid (CO 2 ) Insgesamt 

Mt 

1 014 

975 

927 

911 

901 

davon: energiebedingt 

Mt 

987 

951 

901 

886 

876 

Stickstoffoxide (NOx, als NO 2 ) 

kt 

2 640 

2 509 

2 357 

2 274 

2211 

Schwefeldioxid (SO 2 ) 

kt 

5 326 

4 172 

3 436 

3 153 

2 995 

Kohlenmonoxid (CO) 

kt 

10 743 

9 046 

7 926 

7 379 

6 738 

Ammoniak (NH 3 ) 

kt 

759 

670 

649 

634 

622 

Distickstoffoxid (N 2 O) 

kt 

211 

192 

198 

191 

186 

Staub 

kt 

2 024 

1 157 

820 

786 

754 

Flüchtige organische Verbindungen 
(NMVOC) 

kt 

3 155 

2 748 

2 505 

2 289 

2 135 

FCKW und Halone 

kt 

43 

34 

22 

15 

8 

Methan (CH 4 ) 

kt 

5 682 

5 250 

5 194 

5 203 

5 216 


*) Vorläufige Angaben 
Quelle: Umweltbundesamt 
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Deutscher Bundestag - 13 . Wahlperiode 


Drucksache 13/4825 


NOx-Emissionen des Straßenverkehrs (kt/Jahr) 



1992 

1993*) 

1994 

1995*) 

Pkw- Otto 

581 

535 

477 

439 

Pkw-Diesel . . . 

52 

54 

57 

60 

LNF 

59 

56 

54 

51 

SNF 

414 

406 

409 

417 

Busse 

47 

47 

46 

45 

Zweiräder .... 

2 

2 

2 

2 

Gesamt 

1 155 

1 100 

1 046 

1 013 


HC-Emissionen des Straßenverkehrs (kt/Jahr) **) 



1992 

1993*) 

1994*) 

1995*) 

Pkw -Otto 

820 

677 

569 

483 

Pkw-Diesel . . . 

8 

8 

8 

8 

LNF 

62 

49 

35 

30 

SNF 

59 

57 

59 

60 

Busse 

7 

6 

6 

6 

Zweiräder .... 

43 

38 

35 

31 

Gesamt 

998 

835 

712 

619 


•) vorläufige Werte 
**) einschließlich Methan 

LNF: leichte Nutzfahrzeuge 

SNF: schwere Nutzfahrzeuge ohne Busse 
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Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


(g) 

Emissionen nach Emittentengruppen 

Kohlendioxid, Stickstoffoxide, 
Angaben in kt (bei CO 2 in Mio. t) Stand: 


Jahr 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Kohlendioxid (C02)‘) 

Insgesamt 

Mt 

742 

744 

765 

804 

781 

728 

781 

759 

791 

823 

Industrieprozesse 

Mt 

30 

31 

33 

33 

30 

27 

27 

25 

27 

27 

Übriger Verkehr'') 

Mt 

20 

19 

18 

19 

17 

16 

15 

15 

15 

16 

Straßenverkehr 

Mt 

68 

74 

78 

81 

77 

84 

88 

94 

100 

103 

Haushalte 

Mt 

127 

120 

120 

129 

116 

112 

122 

118 

125 

129 

Kleinverbraucher^) 

Mt 

68 

68 

73 

75 

68 

67 

68 

65 

68 

72 

Industriefeuerungen ^) .... 

Mt 

215 

205 

203 

214 

217 

187 

196 

191 

192 

201 

Kraft- und Fernheizwerke^) 

Mt 

214 

227 

240 

253 

256 

235 

265 

251 

264 

275 

Stickstoffoxide (NOx, berechnet als NO 2 ) 

Insgesamt 

kt 

2 055 

2 139 

2 230 

2 349 

2 281 

2 247 

2 414 

2 440 

2 555 

2 655 

Industrieprozesse 

kt 

55 

50 

48 

^ 47 

46 

40 

39 

39 

40 

42 

Übriger Verkehr^) 

kt 

219 

210 

217 

224 

215 

215 

206 

210 

206 

212 

Straßenverkehr 

kt 

550 

620 

679 

747 

715 

810 

876 

949 

1 031 

1 083 

Haushalte 

kt 

90 

86 

87 

92 

83 

81 

88 

86 

90 

94 

Kleinverbraucher^) 

kt 

56 

57 

64 

64 

54 

55 

54 

51 

54 

59 

Industriefeuerungen ^) .... 

kt 

471 

450 

438 

448 

435 

389 

396 

383 

369 

369 

Kraft- und Fernheizwerke^) 

kt 

614 

666 

697 

727 

733 

657 

755 

722 

, 765 

796 

Schwefeldioxid (S02)M 

Insgesamt 

kt 

3711 

3 683 

3 718 

3 849 

3 610 

3 307 

3 526 

3 366 

3 396 

3 358 

Industrieprozesse 

kt 

84 

80 

79 

94 

107 

94 

100 

HO 

109 

114 

Übriger Verkehr") 

kt 

64 

58 

53 

50 

44 

39 

34 

31 

27 

25 

Straßenverkehr 

kt 

65 

68 

71 

75 

70 

74 

79 

81 

80 

76 

Haushalte 

kt 

473 

405 

386 

395 

339 

304 

324 

288 

277 

252 

Kleinverbraucher^) 

kt 

240 

230 

243 

241 

208 

204 

193 

171 

171 

171 

Industrief euerungen ^) .... 

kt 

1 081 

1 005 

958 

964 

927 

835 

861 

833 

799 

780 

Kraft- und Fernheizwerke^) 

kt 

1 704 

1 837 

1 928 

2 030 

1 915 

1 757 

1 935 

1 852 

1 933 

1 940 

Kohlenmonoxid (CO) ^) 

Insgesamt 

kt 

13 512 

13 489 

13 495 

13 586 

13 233 

12 959 

12 497 

11 951 

11 746 

11 506 

Industrieprozesse 

kt 

903 

821 

862 

959 

1 031 

795 

777 

708 

735 

808 

Gewinnung und Verteilung 












von Brennstoffen 

kt 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Übriger Verkehr") 

kt 

472 

476 

483 

445 

425 

402 

353 

340 

320 

303 

Straßenverkehr 

kt 

7 417 

8 303 

8 507 

8 590 

8 112 

8 721 

8 544 

8 396 

8 347 

7 901 

Haushalte 

kt 

2 771 

2 063 

1 799 

1 665 

1 517 

1 231 

1 095 

975 

891 

991 

Kleinverbraucher^) 

kt 

289 

258 

249 

244 

228 

206 

196 

177 

169 

178 

Industriefeuerungen '^) .... 

kt 

1 621 

1 526 

1 552 

1 640 

1 878 

1 566 

1 490 

1 314 

1 241 

1 281 

Kraft- und Fernheizwerke^) 

kt 

36 

39 

40 

41 

40 

37 

41 

40 

42 

43 


Ohne natürliche Quellen 

Aus Energieverbrauch und Industrieprozessen mit Kümarelevan^ 

Ohne energiebedingte Emissionen 

Land-, Forst- und Bauwirtschaft, Militär-, Schienen-, Küsten- und Binnenschiffsverkehr, nationaler Luftverkehr 
Einschheßhch Mihtärische Dienststellen 
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Drucksache 13/4825 


im bisherigen Bundesgebiet 1970 bis 1994 *) 

Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid 
März 1996 


1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 ü 

1994 ü 






Kohlendioxid (COz)*)^ 







792 

756 

722 

722 

733 

723 

729 

716 

707 

692 

709 

744 

72? 

727 

728 

27 

24 

21 

22 

22 

20 

20 

19 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

15 

16 

16 

16 

16 

15 

16 

15 

15 

16 

17 

16 

15 

15 

16 

105 

101 

103 

106 

109 

109 

115 

120 

124 

126 

132 

135 

138 

137 

134 

117 

108 

102 

102 

108 

115 

120 

115 

105 

88 

94 

109 

105 

111 

103 

62 

55 

51 

49 

52 

55 

59 

54 

52 

45 

47 

53 

51 

52 

51 

192 

182 

166 

160 

161 

160 

150 

147 

148 

148 

143 

143 

138 

132 

135 

274 

270 

263 

267 

265 

249 

249 

246 

243 

247 

255 

267 

259 

258 

267 

Stickstoffoxide (NOx, berechnet als NO 2 ) 

2 617 

2 542 

2 525 

2 572 

2 598 

2 540 

2 546 

2 427 

2 306 

2 146 

1 962 

1 954 

1 862 

1 811 

1 766 

43 

38 

30 

30 

30 

27 

26 

24 

21 

20 

16 

14 

13 

13 

13 

202 

210 

212 

215 

200 

202 

204 

192 

191 

200 

202 

191 

189 

200 

200 

1 076 

1 040 

1 072 

1 106 

1 150 

1 141 

1 182 

1 179 

1 150 

1 108 

1 080 

1 052 

993 

935 

883 

87 

81 

77 

77 

82 

88 

91 

89 

80 

69 

73 

85 

92 

97 

90 

56 

47 

46 

46 

50 

49 

52 

44 

41 

37 

36 

40 

44 

45 

44 

353 

326 

299 

285 

278 

271 

261 

238 

235 

228 

220 

220 

215 

206 

210 

800 

800 

789 

813 

808 

762 

730 

661 

588 

484 

335 

352 

316 

315 

326 

Schwefeldioxid (SO 2 ) 

3 164 

3 008 

2 841 

2 664 

2 576 

2 367 

2 228 

1 904 

1 215 

942 

885 

908 

878 

870 

874 

110 

107 

100 

88 

95 

96 

95 

93 

91 

90 

85 

83 

78 

78 

78 

20 

20 

19 

18 

16 

14 

14 

12 

10 

11 

11 

10 

9 

9 

9 

67 

65 

64 

65 

61 

52 

56 

56 

46 

48 

51 

54 

51 

50 

45 

196 

167 

152 

141 

140 

133 

135 

119 

102 

80 

83 

96 

93 

98 

91 

142 

111 

111 

102 

111 

99 

102 

74 

67 

56 

51 

54 

53 

54 

53 

750 

682 

626 

572 

528 

467 

428 

396 

369 

323 

309 

295 

281 

269 

275 

1 879 

1 856 

1 769 

1 678 

1 625 

1 506 

1 398 

1 154 

530 

334 

295 

316 

313 

312 

323 

Kohlenmonoxid (CO) 

11 006 

10 031 

9 483 

9 122 

9 232 

8 975 

8 921 

8 612 

8 284 

7 876 

7 426 

6 876 

6310 

5 956 

5 501 

772 

734 

647 

639 

672 

663 

620 

602 

642 

643 

605 

602 

562 

562 

562 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

285 

277 

265 

255 

251 

241 

236 

219 

201 

198 

185 

160 

150 

150 

150 

7 527 

6 752 

6 597 

6 472 

6 403 

6 151 

6 266 

6 159 

5 902 

5 525 

5 203 

4 626 

4 143 

3 782 

3 359 

957 

898 

846 

759 

839 

876 

807 

769 

647 

589 

578 

637 

610 

645 

598 

160 

146 

143 

132 

132 

136 

136 

126 

122 

113 

112 

115 

110 

112 

110 

1 260 

1 178 

938 

817 

888 

863 

811 

692 

725 

764 

698 

687 

685 

655 

670 

44 

45 

46 

47 

46 

44 

44 

44 

44 

44 

45 

48 

49 

49 

51 


Übriger Umwandliingsbereich, Vercirbeitendes Gewerbe und übriger Bergbau; Erdgasverdichterstationen; bei Industriekraft- 
werken nur Wärmeerzeugung 
Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 
•) Vorläufige Angaben für 1993 und 1994 

Quelle: Umweltbundesamt Abweichung von älteren Angaben infolge Aktualisierung 
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Drucksache 13/4825 Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Angaben in kt 


Emissionen nach Emittentengruppen 

Ammoniak, Distickstoffoxid, Staub, 

Stand: 


Jahr 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Ammoniak (NH3) 

Insgesamt 

kt 

523 

509 

517 

527 

531 

530 

538 

549 

562 

567 

Tierhaltung 

kt 

466 

452 

458 

471 

470 

469 

473 

485 

496 

495 

Düngeranwendung 

kt 

45 

46 

48 

44 

48 

49 

53 

53 

54 

59 

Industrieprozesse'*) 

kt 

10 

9 

9 

9 

10 

9 

8 

8 

8 

9 

Sonstige Quellen^) 

kt 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

Distickstoffoxid (N2O] 

‘) 

Insgesamt 

kt 

138 

138 

138 

140 

140 

128 

139 

137 

142 

149 

Land- u. Abfallwirtschaft®) 

kt 

43 

44 

44 

46 

43 

46 

47 

50 

51 

52 

Produktverwendung ^) 

kt 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Industrieprozesse ®) 

kt 

68 

67 

67 

67 

70 

56 

64 

61 

64 

70 

Übriger Verkehr'*) 

kt 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Straßenverkehr 

kt 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Haushalte 

kt 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Kleinverbraucher ^) 

kt 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Industriefeuerungen *®) 

kt 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

5 

5 

5 

Kraft- und Fernheizwerke **) 

kt 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

9 

10 

10 

Staub *) 

Insgesamt 

kt 

1307 

1178 

1071 

1019 

933 

793 

770 

714 

685 

703 

Schüttgutumschlag *^) 

kt 

152 

156 

159 

162 

165 

165 

165 

165 

165 

174 

Industrieprozesse '*) 

kt 

479 

429 

390 

388 

353 

281 

273 

244 

228 

237 

Übriger Verkehr *^) 

kt 

45 

39 

34 

31 

26 

21 

17 

16 

16 

16 

Straßenverkehr 

kt 

22 

24 

26 

25 

22 

24 

22 

26 

28 

31 

Haushalte 

kt 

179 

133 

116 

107 

102 

79 

57 

50 

46 

51 

Kleinverbraucher ^) 

kt 

24 

22 

22 

21 

18 

17 

15 

14 

14 

15 

Industriefeuerungen *®) 

kt 

105 

86 

65 

57 

55 

48 

50 

49 

44 

42 

Kraft- und Fernheizwerke“) 

kt 

301 

289 

259 

228 

192 

158 

171 

150 

144 

137 

Flüchtige organische Verbindungen (NMVOC) *) 

Insgesamt 

kt 

2 502 

2 547 

2 578 

2 594 

2 551 

2 528 

2 508 

2 492 

2 503 

2 517 

Lösemittelverwendung *^) 

kt 

1 100 

1 100 

1 120 

1 135 

1 150 

1 135 

1 120 

1 110 

1 100 

1 115 

Industrieprozesse '*) 

kt 

402 

377 

355 

342 

304 

258 

245 

219 

195 

184 

Gew. u. Vert. v. Brennst. *'*) 

kt 

115 

128 

135 

137 

134 

146 

152 

161 

170 

172 

Übriger Verkehr®) 

kt 

72 

70 

73 

71 

68 

67 

62 

62 

60 

61 

Straßenverkehr 

kt 

702 

779 

809 

827 

817 

854 

865 

882 

921 

925 

Haushalte 

kt 

81 

64 

57 

52 

48 

39 

35 

31 

29 

32 

Kleinverbraucher ®) 

kt 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

Industriefeuerungen *®) 

kt 

15 

14 

13 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

12 

Kraft- und Fernheizwerke“) 

kt 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

8 

9 

9 

FCKW und Halone 

Insgesamt 

kt 

43 

50 

56 

60 

63 

64 

64 

63 

63 

63 

Methan (CH4) >) 

Insgesamt 

kt 

5 384 

5 287 

5 126 

5 049 

5 031 

4 991 

4 926 

4 863 

4 889 

4 949 

Abfallwirtschaft*®) 

kt 

1484 

1460 

1451 

1442 

1 427 

1447 

1467 

1 466 

1487 

1 509 

Landwirtschaft*®) 

kt 

1 471 

1430 

1 452 

1493 

1495 

1498 

1 504 

1 533 

1 561 

1 566 

Industrieprozesse '*) 

kt 

42 

39 

37 

36 

34 

30 

28 

24 

22 

22 

Gew. u. Vert. v. Brennst. *'*) 

kt 

2 203 

2 197 

2 035 

1 933 

1 936 

1 891 

1 805 

1 725 

1 705 

1 735 

Übriger Verkehr®) 

kt 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Straßenverkehr 

kt 

31 

34 

35 

36 

34 

36 

36 

37 

39 

39 

Haushalte 

kt 

115 

90 

79 

73 

69 

55 

51 

45 

42 

44 

Kleinverbraucher ®) 

kt 

13 

13 

13 

12 

11 

11 

10 

9 

9 

9 

Industriefeuerungen *®) 

kt 

15 

14 

13 

14 

15 

13 

14 

13 

13 

14 

Kraft- und Fernheizwerke**) 

kt 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 


') Ohne natürliche Quellen 

2) Stalleraissionen, Lagerung und Ausbringung von Mist und Gülle 
Anwendung stickstoffhaltiger Kunstdünger 
'*) Ohne energiebedingte Emissionen 

Straßenverkehr, Feuerungsanlagen, DENOX-Anlagen in Kraftwerken 
®) Düngemitteleinsatz, Verwendung tierischer Abfälle, Anlagen zur AbwasserstickstoffeUminierung 
’) Verwendung von Lachgas als Narkosemittel 

Land-, Forst- und Bauwirtschaft, Militär-, Schienen-, Küsten- und Binnenschiffsverkehr, nationaler Luftverkehr 
Einschließlich Militärische Dienststellen 

Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und übriger Bergbau; Erdgasverdichterstationen; bei Industriekraftwerken nur 
Wärmeerzeugung 
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Drucksache 13/4825 


im bisherigen Bundesgebiet 1970 bis 1994 *) 

Flüchtige organische Verbindungen und Methan 
März 1996 


1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993*) 

1994*) 

Ammoniak (NH3) 

572 

557 

564 

576 

585 

588 

580 

572 

560 

556 

554 

537 

530 

524 

518 

497 

492 

496 

510 

515 

516 

508 

496 

485 

482 

481 

462 

456 

449 

444 

62 

53 

59 

55 

58 

61 

61 

64 

62 

60 

55 

54 

51 

51 

50 

9 

9 

6 

7 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

7 

9 

12 

16 

18 

19 

19 

Distickstoffoxid (N2O) 

150 

153 

139 

154 

163 

161 

165 

162 

166 

172 

168 

161 

171 

166 

163 

55 

58 

51 

55 

53 

55 

57 

59 

59 

57 

60 

51 

51 

51 

51 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

67 

67 

61 

73 

82 

79 

79 

77 

80 

88 

76 

79 

89 

83 

79 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

9 

7 

7 

8 

8 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

staub*) 

673 

634 

580 

556 

556 

538 

495 

466 

444 

413 

402 

400 

381 

380 

379 

174 

176 

169 

166 

165 

164 

161 

161 

161 

161 

161 

160 

153 

153 

153 

222 

201 

169 

155 

160 

156 

144 

130 

133 

133 

125 

119 

110 

110 

110 

15 

16 

16 

16 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

14 

14 

14 

14 

30 

29 

31 

32 

34 

34 

36 

37 

36 

36 

35 

■ 38 

37 

35 

35 

49 

45 

42 

36 

39 

41 

37 

34 

28 

25 

24 

26 

25 

26 

25 

15 

12 

12 

11 

11 

9 

9 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

40 

36 

33 

34 

34 

31 

29 

28 

23 

15 

13 

13 

12 

11 

12 

128 

119 

108 

106 

99 

89 

65 

55 

42 

23 

23 

24 

24 

24 

25 

Flüchtige organische Verbindungen (NMVOC) 0 

2 522 

2 450 

2 460 

2 458 

2 474 

2 447 

2 456 

2 427 

2 372 

2 295 

2 212 

2 097 

1 985 

1 875 

1 783 

1 130 

1 140 

1 150 

1 135 

1 120 

1 110 

1 090 

1 075 

1 050 

1 050 

1 030 

1 020 

990 

990 

990 

156 

133 

116 

112 

112 

112 

112 

108 

109 

108 

111 

111 

109 

109 

109 

175 

165 

168 

170 

175 

171 

179 

185 

192 

180 

172 

157 

151 

96 

75 

58 

60 

61 

62 

59 

59 

54 

51 

49 

50 

49 

45 

44 

50 

50 

943 

891 

907 

924 

946 

933 

963 

951 

920 

858 

800 

711 

637 

575 

506 

33 

34 

32 

30 

36 

38 

36 

35 

30 

28 

28 

30 

31 

33 

30 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

11 

11 

12 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

FCKW und Halone 

63 

62 

63 

62 

62 

61 

61 

56 

40 

36 

34 

25 

15 

10 

5 

Methan (CH 4 ) 0 

4 921 

4 802 

4 692 

4 598 

4 537 

4 605 

4 580 

4 451 

4 341 

4 334 

4 477 

4 213 

4 115 

4 082 

4 049 

1 544 

1 401 

1 269 

1 257 

1 242 

1 248 

1 258 

1 262 

1 263 

1 262 

1 407 

1 291 

1 279 

1 267 

1 255 

1 566 

1 556 

1 571 

1 615 

1 618 

1 623 

1 592 

1 549 

1523 

1 514 

1 509 

1 449 

1 408 

1 387 

1 371 

20 

17 

15 

13 

13 

13 

13 

11 

10 

9 

9 

7 

6 

6 

6 

1 678 

1 720 

1 733 

1 614 

1 560 

1 617 

1 614 

1 528 

1 450 

1 461 

1 465 

1 379 

1 335 

1 335 

1 335 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

39 

36 

37 

37 

38 

38 

39 

39 

38 

36 

35 

32 

30 

29 

27 

42 

41 

38 

34 

37 

39 

37 

35 

30 

27 

27 

30 

32 

34 

31 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

13 

13 

12 

12 

13 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

9 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 


Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 

Grobabschätzung ohne Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen 
ln Industrie, Gewerbe und Haushalten 
Verteilung von Ottokraftstoff 

Deponien, Abwasserbehandlung, lüärschlammverwertung 
Fermentation, tierische Abfälle 

Bergbau, lokale Gasverteilungsnetze, Erdöl- und Ergasförderung 
*) Vorläufige Angaben für 1993 und 1994 

Quelle: Umweltbundesamt Abweichung von älteren Angaben infolge Aktualisierung 
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Emissionen nach Emittentengruppen in der ehemaligen 

Kohlendioxid, Stickstoffoxide, 
Angaben in kt (bei CO 2 in Mio. t) Stand:. 


Jahr 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 




Kohlendioxid (C02)^ 

)^) 






Insgesamt 

Mt 

296 

297 

295 

306 

300 

308 

313 

316 

323 

328 

Industrieprozesse 

Mt 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

Übriger Verkehr 

Mt 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

9 

Straßenverkehr 

Mt 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

Haushalte 

Mt 

30 

29 

30 

29 

28 

28 

30 

30 

30 

33 

Kleinverbraucher^) 

Mt 

28 

27 

24 

27 

26 

27 

29 

30 

32 

34 

Industriefeuerungen .... 

Mt 

105 

104 

100 

105 

103 

105 

100 

96 

98 

97 

Kraft- und Fernheizwerke 

Mt 

106 

109 

112 

115 

113 

117 

123 

128 

130 

131 

Stickstoffoxide (NOx, berechnet als NO 2 ) 

Insgesamt 

kt 

639 

645 

652 

680 

682 

701 

708 

722 

739 

747 

Industrieprozesse 

kt 

19 

19 

19 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

Übriger Verkehr 

kt 

73 

77 

79 

82 

85 

88 

91 

93 

95 

93 

Straßenverkehr 

kt 

69 

71 

76 

80 

85 

86 

89 

95 

99 

101 

Haushalte 

kt 

30 

30 

30 

29 

29 

29 

30 

30 

31 

34 

Kleinverbraucher^) ....... 

kt 

36 

32 

32 

36 

35 

36 

39 

41 

44 

47 

Industriefeuerungen®) .... 

kt 

225 

223 

217 

230 

228 

236 

222 

216 

221 

219 

Kraft- und Fernheizwerke^) 

kt 

187 

193 

199 

205 

201 

207 

218 

228 

230 

234 

Schwefeldioxid (S02)^) 

Insgesamt 

kt 

4 012 

4 009 

4 025 

4 153 

4 077 

4 176 

4 296 

4 372 

4 477 

4 440 

Industrieprozesse ^) 

kt 

194 

194 

197 

202 

205 

208 

218 

220 

230 

222 

Übriger Verkehr^) 

kt 

76 

78 

76 

75 

67 

56 

52 

46 

43 

39 

Straßenverkehr 

kt 

23 

23 

24 

25 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

Haushalte 

kt 

448 

443 

446 

425 

419 

418 

425 

402 

390 

414 

Kleinverbraucher®) 

kt 

463 

422 

430 

480 

458 

459 

479 

491 

505 

510 

Industriefeuerungen®) .... 

kt 

1 254 

1 259 

1 223 

1 288 

1 247 

1 274 

1 227 

1 193 

1 235 

1 211 

Kraft- und Fernheizwerke“^) 

kt 

1 554 

1 590 

1 629 

1 658 

1 655 

1 735 

1 868 

1 992 

2 045 

2 014 

Kohlenmonoxid (CO)^) 

Insgesamt 

kt 

2 576 

2 564 

2 603 

2 600 

2 619 

2 629 

2 723 

2 777 

2 838 

2 994 

Industrieprozesse ^) 

kt 

125 

125 

125 

125 

124 

124 

124 

124 

124 

124 

Gewicht und Verteilung 












von Brennstoff 

kt 

34 

33 

32 

33 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

Übriger Verkehr^) 

kt 

164 

173 

180 

183 

188 

193 

181 

189 

192 

181 

Straßenverkehr 

kt 

448 

474 

508 

548 

592 

603 

644 

684 

724 

740 

Haushalte 

kt 

1 339 

1 313 

1 323 

1 260 

1 244 

1 242 

1 303 

1 320 

1 327 

1460 

Kleinverbraucher®) 

kt 

88 

77 

76 

80 

80 

81 

87 

88 

90 

94 

Industriefeuerungen®) .... 

kt 

315 

304 

292 

303 

292 

286 

280 

264 

272 

285 

Kraft- und Fernheizwerke^) 

kt 

63 

65 

67 

68 

67 

69 

72 

76 

77 

78 


Ohne natürliche Quellen 

Aus Energieverbrauch und Industrieprozessen mit Klimarelevanz 
Ohne energie bedingte Emissionen 

'*) Land-, Forst- und Bauwirtschaft, Müitär-, Schienen-, Küsten- und Binnenschiffsverkehr, nationaler Luftverkehr 
Einschheßhch Militärische Dienststellen 
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DDR/den neuen Bundesländern 1970 bis 1994*) 

Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid 
März 1996 


1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993*) 

1994*) 

Kohlendioxid (CO 2 ) ‘) 

323 

325 

323 

320 

337 

353 

355 

. 358 

352 

348 

305 

232 

200 

184 

173 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

6 

2 

3 

3 

3 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

5 

4 

3 

3 

3 

12 

12 

11 

11 

11 

12 

12 

13 

14 

14 

18 

19 

22 

23 

24 

35 

34 

35 

32 

33 

37 

38 

39 

36 

32 

35 

23 

18 

17 

14 

32 

30 

29 

30 

34 

36 

35 

38 

34 

33 

29 

21 

14 

16 

15 

98 

97 

94 

94 

97 

99 

96 

96 

94 

93 

70 

42 

30 

25 

23 

127 

133 

136 

135 

144 

151 

156 

154 

157 

159 

143 

122 

110 

97 

91 

Stickstoffoxide (NOx, berechnet als N02)^) 

717 

717 

694 

686 

707 

736 

740 

750 

743 

746 

678 

555 

495 

463 

444 

19 

19 

18 

18 

19 

20 

24 

25 

24 

24 

18 

12 

10 

10 

10 

92 

92 

79 

79 

79 

83 

81 

79 

78 

79 

64 

53 

39 

37 

37 

87 

88 

87 

87 

89 

90 

92 

97 

102 

109 

143 

155 

162 

164 

163 

36 

35 

35 

33 

34 

37 

38 

40 

36 

33 

35 

22 

17 

16 

13 

41 

37 

34 

36 

38 

40 

39 

44 

38 

36 

32 

22 

14 

16 

15 

216 

211 

202 

195 

195 

200 

192 

194 

190 

188 

134 

75 

57 

48 

44 

226 

235 

239 

238 

253 

266 

274 

271 

275 

277 

252 

216 

196 

173 

162 

Schwefeldioxid (S02)^) 

4 350 

4 433 

4 599 

4 682 

5 057 

5 365 

5413 

5 443 

5 263 

5 254 

4 441 

3 264 

2 558 

2 283 

2 121 

228 

236 

248 

224 

231 

263 

260 

276 

267 

266 

140 

7 

7 

7 

‘ 7 

36 

33 

29 

29 

29 

29 

27 

24 

23 

22 

18 

5 

3 

3 

3 

24 

23 

19 

18 

19 

20 

19 

24 

23 

24 

26 

8 

8 

7 

6 

429 

428 

431 

403 

399 

429 

432 

449 

396 

343 

367 

214 

135 

128 

105 

497 

500 

500 

530 

559 

561 

535 

558 

510 

481 

411 

236 

140 

160 

150 

1 212 

1 202 

1 187 

1 214 

1 283 

1 318 

1 292 

1 278 

1 262 

1 266 

965 

635 

388 

323 

297 

1 924 

2011 

2 185 

2 264 

2 537 

2 745 

2 848 

2 834 

2 782 

2 852 

2 514 

2 159 

1 877 

1 655 

1 553 

Kohlenmonoxid (CO) ^) 

3 040 

2 996 

2 955 

2 858 

2 944 

3 159 

3 214 

3 324 

3 212 

3 109 

3 317 

2 170 

1 616 

1 423 

1 237 

123 

123 

122 

122 

122 

121 

121 

120 

120 

115 

79 

43 

37 

35 

33 

32 

31 

30 

28 

30 

30 

30 

30 

28 

28 

27 

22 

15 

13 

12 

182 

184 

151 

155 

155 

168 

157 

154 

144 

150 

67 

48 

34 

33 

33 

708 

717 

710 

733 

747 

770 

802 

847 

906 

972 

1 284 

967 

819 

675 

594 

1 534 

1 495 

1 505 

1 381 

1421 

1 578 

1624 

1 686 

1 538 

1 385 

1 507 

875 

555 

524 

432 

98 

99 

98 

103 

116 

119 

117 

122 

114 

108 

95 

54 

31 

35 

33 

287 

269 

259 

256 

268 

283 

271 

274 

269 

257 

173 

88 

60 

50 

46 

76 

78 

80 

80 

85 

90 

92 

91 

93 

94 

85 

73 

65 

57 

54 


Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und übriger Bergbau; Erdgasverdichterstationen; bei Industriekraft- 
werken nur Wärmeerzeugung 
Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 
*) Vorläufige Angaben für 1993 und 1994 

Quelle : Umweltbundesamt Abweichung von älteren Angaben infolge Aktualisierung 
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Emissionen nach Emittentengruppen in der ehemaligen 

Ammoniak, Distickstoffoxid, Staub, 
Angaben in kt Stand: 


Jahr 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Ammoniak (NHs) ') 

Insgesamt 

kt 

218 

225 

232 

239 

246 

245 

247 

252 

254 

256 

Tierhaltung 2) 

kt 

187 

191 

195 

200 

207 

205 

203 

207 

208 

211 

Düngeranwendung 

kt 

20 

23 

26 

27 

27 

27 

30 

31 

31 

30 

Industrieprozesse '‘l 

kt 

9 

9 

9 

10 

10 

11 

12 

12 

13 

13 

Sonstige Quellen^) 

kt 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Distickstoffoxid (N 2 O] 

‘) 

Insgesamt 

kt 

38 

41 

43 

44 

44 

44 

47 

47 

48 

47 

Land- u. AbfaUwirtschaft®) . 

kt 

19 

22 

24 

25 

25 

25 

28 

28 

29 

27 

Produktverwendung 

kt 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Industrieprozesse '‘l 

kt 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

Verkehr®) 

kt 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Haushalte 

' kt 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Kleinverbraucher®) 

kt 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Industriefeuerungen ^®) .... 

kt 

4 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

Kraft- und Fernheizwerke^^) . 

kt 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

staub *) 

Insgesamt 

kt 

1 967 

1 939 

1 898 

1 968 

1 916 

1 940 

1 929 

1 892 

1 928 

1 908 

Schüttgutumschlag ^^) 

kt 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

122 

Industrieprozesse '‘j ........ 

kt 

474 

471 

464 

504 

499 

517 

490 

467 

483 

462 

Übriger Verkehr ^®) 

kt 

42 

44 

43 

42 

37 

31 

28 

26 

24 

22 

Straßenverkehr 

kt 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

9 

8 

Haushalte 

kt 

98 

97 

98 

93 

92 

92 

96 

97 

98 

107 

Kleinverbraucher®) 

kt 

174 

149 

143 

156 

155 

161 

172 

174 

178 

186 

Industrief euerungen ^®) .... 

kt 

655 

647 

611 

629 

597 

584 

567 

528 

541 

522 

Kraft- und Fernheizwerke ^^) . 

kt 

397 

404 

411 

416 

407 

426 

447 

470 

475 



479 

Flüchtige organische Verbindungen (NMVOC)^) 

Insgesamt 

kt 

475 

499 

526 

555 

584 

609 

627. 

666 

697 

706 

Lösemittelverwendung ^^) . . 

kt 

80 

86 

93 

101 

105 

115 

115 

128 

136 

135 

Industrieprozesse 

kt 

30 

31 

34 

37 

40 

44 

45 

47 

49 

49 

Gew. u. Veit. v. Brennst. ^^) . 

kt 

18 

19 

20 

22 

24 

24 

25 

27 

29 

29 

Übriger Verkehr^®) 

kt 

60 

64 

67 

69 

72 

77 

73 

77 

79 

75 

Straßenverkehr 

kt 

209 

221 

234 

251 

269 

275 

292 

309 

326 

332 

Haushalte 

kt 

65 

65 

65 

62 

61 

61 

64 

65 

65 

72 

Kleinverbraucher®) 

kt 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

Industriefeuerungen ^®) .... 

kt 

6 

6 

6 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Kraft- und Fernheizwerke ^^) . 

kt 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

FCKW und Halone 

Insgesamt 

kt 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

Methan (CH4)^) 

Insgesamt 

kt 

1 011 

1 024 

1 049 

1 071 

1 096 

1 104 

1 112 

1 135 

1 146 

1 164 

Abfall Wirtschaft^®) 

kt 

276 

282 

292 

299 

310 

323 

333 

343 

353 

361 

Landwirtschaft ^^) 

kt 

568 

579 

589 

603 

617 

612 

606 

616 

619 

624 

Industrieprozesse '‘j 

kt 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

4 

Gew. u. Veit. v. Brennst. ^®) . 

kt 

72 

68 

71 

73 

73 

73 

74 

72 

68 

68 

Übriger Verkehr ^®) 

kt 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

Straßenverkehr 

kt 

10 

10 

11 

12 

13 

13 

14 

15 

16 

16 

Haushalte 

kt 

65 

65 

65 

62 

62 

62 

65 

66 

67 

73 

Kleinverbraucher®) 

kt 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

Industrief euerungen ^®) .... 

kt 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

7 

Kraft- und Fernheizwerke^^) . 

kt 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


Ohne natürliche Quellen 

Stallemissionen, Lagerung und Ausbringung von Mist und Gülle 
Anwendung stickstoffhaltiger Kunstdünger 
'*) Ohne energiebedingte Emissionen 

Straßenverkehr, Feuerungsanlagen, DENOX-Anlagen in Kraftwerken 

Düngemitteleinsatz, Verwendung tierischer Abfälle, Anlagen zur AbwasserstickstoffeUminierung noch nicht erfaßt 
Verwendung von Lachgas als Narkosemittel 

Straßenverkehr; Land-, Forst- und Bauwirtschaft, Militär-, Schienen-, Küsten- und Binnenschiffsverkehr, nationaler Luftverkehr 
Emschheßhch Miütärische Dienststellen 

Übriger Lfmwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und übriger Bergbau; Erdgasverdichterstationen; bei Industriekraftwerken nur 
Wärmeerzeugung 
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DDR/den neuen Bundesländern 1970 bis 1994 *) 

Flüchtige organische Verbindungen und Methan 
März 1996 


1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993*) 

1994*) 

Ammoniak (NH 3 ) 

263 

264 

253 

265 

268 

269 

266 

265 

270 

262 

205 

133 

119 

110 

104 

218 

220 

214 

221 

224 

222 

221 

217 

217 

214 

173 

109 

97 

94 

89 

30 

30 

24 

28 

28 

31 

28 

31 

35 

31 

20 

16 

13 

9 

8 

13 

12 

13 

14 

14 

14 

15 

15 

16 

15 

10 

6 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

Distickstoffoxid (N 2 O) 

47 

47 

42 

45 

46 

48 

46 

48 

52 

48 

44 

31 

27 

25 

23 

28 

28 

23 

26 

26 

28 

26 

28 

32 

28 

25 

18 

16 

16 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

Staub 1) 

1 936 

1 997 

1 938 

1 962 

2 071 

2 116 

2 113 

2 090 

2 064 

2 027 

1 622 

757 

439 

406 

375 

124 

126 

128 

128 

128 

128 

129 

129 

129 

129 

120 

100 

47 

45 

40 

483 

480 

457 

449 

454 

456 

462 

444 

436 

424 

306 

32 

20 

20 

20 

21 

20 

19 

19 

20 

19 

18 

16 

15 

15 

13 

11 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

7 

114 

112 

112 

103 

106 

118 

121 

126 

115 

103 

110 

64 

39 

37 

30 

189 

194 

190 

202 

230 

235 

232 

244 

225 

218 

179 

78 

49 

56 

53 

529 

567 

519 

544 

584 

586 

566 

556 

552 

536 

434 

173 

90 

75 

69 

469 

492 

507 

512 

544 

569 

580 

570 

587 

597 

454 

293 

179 

158 

148 

Flüchtige organische Verbindungen (NMVOC) 

702 

702 

674 

694 

717 

743 

762 

793 

816 

851 

943 

651 

520 

414 

352 

136 

136 

126 

138 

144 

144 

145 

146 

147 

149 

130 

114 

100 

100 

100 

50 

50 

52 

50 

49 

49 

49 

50 

51 

55 

45 

32 

27 

27 

27 

29 

29 

28 

28 

29 

30 

32 

33 

35 

38 

48 

41 

30 

21 

13 

75 

76 

62 

64 

63 

69 

65 

64 

60 

62 

29 

22 

15 

15 

15 

322 

323 

317 

331 

346 

356 

374 

400 

432 

463 

604 

392 

315 

220 

171 

76 

75 

76 

70 

72 

80 

82 

85 

77 

70 

75 

43 

28 

26 

22 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

2 

1 

2 

2 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

FCKW und Halone 

11 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

9 

9 

7 

5 

3 

Methan (CH4)M 

1 196 

1 218 

1 222 

1 241 

1 266 

1 310 

1 295 

1 299 

1 307 

1 289 

1 205 

1 037 

1 079 

1 121 

1 166 

367 

381 

390 

401 

405 

442 

423 

430 

451 

439 

463 

522 

603 

650 

700 

641 

645 

634 

649 

659 

656 

653 

644 

642 

640 

535 

356 

310 

301 

289 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

72 

79 

85 

85 

93 

93 

96 

97 

94 

94 

84 

85 

115 

125 

140 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

16 

16 

15 

16 

17 

17 

18 

20 

21 

23 

30 

19 

16 

11 

9 

77 

75 

76 

69 

71 

79 

82 

85 

77 

70 

76 

44 

28 

26 

22 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

6 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

7 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

5 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

2 


Bei Industriekiaftwerken nur Stromerzeugung 

Grobabschätzung ohne Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen 

Land-, Forst- und Bau Wirtschaft, Militär-, Schienen-, Küsten- und Binnenschiffsverkehr, nat. Luftverkehr 
'"‘j In Industrie, Gewerbe und Haushalten 
Verteilung von Ottokraftstoff 

Deponien, Abwasserbehandlung, Klärschlainmverwertung 
Fermentation, tierische Abfälle 

Bergbau, lokale Gasverteilungsnetze, Erdöl- und Ergasförderung 
*) Vorläufige Angaben für 1993 und 1994 

Quelle: Umweltbundesamt Abweichung von älteren Angaben infolge Aktuahsierung 
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(g) 

Emissionen von Kohlendioxid, CO 2 
nach Emittentengruppen im bisherigen Bundesgebiet 1970-1989 


900 


800 


700 


600 


500 


Angaben in Mt 



400 


1970 1972 1974 

■ Kraft-u. Fernheizwerke 1) 

■ Industriefeuerungen 2) 

□ Haushalte 

D Straßenverkehr 

□ Rest 


1976 


1978 


1980 


1982 


1984 


1986 


1988 


1 ) Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 

2) Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und 
übriger Bergbau; Erdgasverdichterstationen; bei Industriekraftwerken 
nur Wärmeerzeugung 

Rest = Übriger Verkehr, Industrieprozesse, Kleinverbraucher 


Quelle: Umweltbundesamt 
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(g) 

Emissionen von Stickstoffoxiden (berechnet ais NO 2 ) 
nach Emittentengruppen im bisherigen Bundesgebiet 1970-1989 


Angaben in kt 



■ Straßenverkehr 

■ Übriger Verkehr 1) 

■ Kraft-u. Fernheizwerke 2) 

■ Industriefeuerungen 3) 

□ Rest 


1 ) Land-, Forst-, u. Bauwirtschaft, Militär-, Schienen-, Wasser- u. Luftverkehr 

2) Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 

3) Übrtger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und 
übriger Bergbau; Erdgasverdichterstationen; bei Industriekraftwerken 
nur Wärmeerzeugung 

Rest = Kleinverbraucher, Haushalte, Industrieprozesse 


Quelle: Umweltbundesamt 
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Emissionen von Schwefeidioxid, SO 2 
nach Emittentengruppen im bisherigen Bundesgebiet 1970-1989 

Angaben ln kt 

6000 -| r- r p— n 

5000 


4000 



1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 


■ Krafl-u. Fernheizwerke 1) 
Hlndustriefeuerungen 2) 

□ Haushalte 

□ Kleinverbraucher 3) 

□ Rest 


1) Bel Induatriekraftwerken nur Stromerzeugung 

2) Übriger Umwandfungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und 
Qbriger Bergbau; Erdgasverdichterstationen; bei Industriekraftwerken 
nur Wärmeerzeugung 

3) Einschließlich Militärische DIensstellen 

Rest » Straßen-u.Qbrlger Verkehr, Industrieprozesse 


Quelle: Umweltbundesamt 
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Emissionen von Kohienmonoxid, CO 
nach Emittentengruppen im bisherigen Bundesgebiet 1970-1989 

Anganen in kt 

14000 


12000 


10000 


8000 


6000 


4000 


2000 


0 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 



■ Straßenverkehr 

■ Industriefeuerungen 1) 

□ Haushalte 

□ Industrieprozesse 2) 

□ Rest 


1) übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und 
übriger Bergbau; Erdgasverdichterstationen; bei Industriekraftwerken 
nur Wärmeerzeugung 

2} Ohne energiebedingte Emissionen 

Rest = Gew.u.Vert.v, Brennstoffen, Kraft-u.Fernheizw., 

Kleinverbraucher, übriger Verkehr 


Quelle: Umweltbundesamt 
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<§) 

Emissionen von Ammoniak, NH 3 
nach Emittentengruppen im bisherigen Bundesgebiet 1970-1989 



□ Sonstige Quellen 1) 

□ IndustriepTQzesse 2) 

□ Düngeranwendung 3) 

□ Tierhaltung 4) 


1) Straßenwi1«ehr, Feuerungsanlagen, DENOX^Iagen in Kraftwscken 

2) Ohne energiebedingte Einissionen 

3) Anwendung s tick s toff ha Hi g er KunetdQnger 

4) Stallemissionen, Lagerung und Ausbringung vcn Mst und GONe 


Quelle: Umweltbundesamt 
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Emissionen von Distickstoffoxid, N 2 O 
nach Emittentengruppen im bisherigen Bundesgebiet 1970-1989 

Angaben In kt 

180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 


1) Ohne energiebedingte Emiselonen 

2) DQngemittelelnsatz, Verwendung tferlecher Abfalle, 

Anlagen zur Abwaaserstlckstoffeienrilnlerung noch nicht erfaßt 

3) Bel Induatriekraftwerken nur Stromerzeugung 

4) Verwendung von Lachgas als Narkosemittel 

Rest Straßen-u.übilger Verkehr, Haushalte u.Kletnverbraucher, Industriefeuerung 

Quelle: Umweltbundesamt 


□ Industrieprozesse 1) 

■ Land-u.Abfallwirtsch. 2) 

■ Kraft-u.Femheizwerke 3) 

■ Produktverwendung 4) 

□ Rest 
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(i) 

Emissionen von Staub 

nach Emittentengruppen im bisherigen Bundesgebiet 1970-1989 

Angaben ln kt 

2500 1 r- 


2000 


1500 


1000 


500 


0 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 



□ Industrieprozesse 1) 
■Schüttgutumschlag 2) 

■ Kraft-u. Fernheizwerke 3) 

□Haushalte 

□Rest 


1) Ohne energiebedingte Emissionen 

2) Grobabschfltzung ohne Berücksichtigung von 
Minderungsmaßnahmen 

3) Bel Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 

Rest = Kleinverbraucher, Straßen-u.übriger Verkehr, Industriefeuerung 


Quelle: Umweltbundesamt 
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Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Drucksache 13/4825 


(§) 

Emissionen von flüchtigen oganischen Verbindungen, NMVOC 
nach Emittentengruppen im bisherigen Bundesgebiet 1970-1989 

(ohne Methan) 


Angaben in kt 

'innn 



0 ^ ^ -- 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 


1) ln Industrie, Gewerbe und Haushalten 

2) Ohne energiebedingte Emissionen 

3) Bergbau, lokale Gasverteilungsnetze, Erdöl- u. Erdgasförderung 
Rest = Kleinverbraucher, Haushalte, Kraft-u. Fernheizwerke, 

Industriefeuerungen, übriger Verkehr, FCKW und Haione 


■ Lösemittelverwendung 1) 
B Straßenverkehr 

□ Industrieprozesse 2) 

O Gew. u.Vert.v. Brennst, 3) 

□ Rest 

Quelle: Umweltbundesamt 
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Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag- 13. Wahlperiode 


Emissionen von Methan, CH 4 

nach Emittentengruppen im bisherigen Bundesgebiet 1970-1989 

Angaben In kt 

6000 

5000 


4000 


3000 


2000 


1000 


0 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 


1) Bergbau, lokale Gaavertellunganetze, Erdöl- u. Erdgasförderung 

2) Fermentation, tierische AbfÖlle 

3) Deponien, Abwasserbehandlung, Klärschlammverwertung 
Rest > Straßen-u.Qbiiger Verkehr, Kraft-u.Fömhelzwerke, 

Kleinverbraucher, Industriefeuerung und -prozesse 


□Gew.u.Vert.v.Brennstoffen 1) 
■Landwirtschaft 2) 
■Abfallwirtschaft 3) 
□Haushalte 
□Rest 

Quelle: Umweltbundesamt 
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Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Drucksache 13/4825 


Emissionen von Kohlendioxid, CO 2 
nach Emittentengruppen in der ehemaligen DDR 1970-1989 

Angaben in Mt 

900 1 

800 

700 


600 

500 

400 



1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 

1 ) Einschließlich Militärische Dienststellen 

2) Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und 
übriger Bergbau; Erdgas Verdichterstationen; bei Industriekraflwerken 
nur Wärmeerzeugung 

3) Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 
Rest = Industrieprozesse, Straßen- u. übriger Verkehr 


□ Kleinverbraucher 1) 

□ Haushalte 

■I Industriefeuerungen 2) 

■ Kraft-u. Fernheizwerke 3) 

□ Rest 

Quelle; Umweltbundesamt 
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Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag- 13. Wahlperiode 


Emissionen von Stickstoffoxiden (berechnet als NO 2 ) 
nach Emittentengruppen in der ehemaligen DDR 1970-1989 


Angaben in kt 

3000 r 


2500 


2000 


. 1500 


1000 



1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 


□ Übriger Verkehr 1) 

■I Straßenverkehr 

■I Industriefeuerungen 2) 
■I Kraft-u. Fernheizwerke 3) 

□ Rest 


1) Land-, Forst-, u. Bauwirtschaft, Militär-, Schienen-, Wasser- u. Luftverkehr 

2) Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und 
übriger Bergbau; Erdgasverdichterstationen; bei Industriekraftwerken 
nur Wärmeerzeugung 

3) Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 

Rest = Kleinverbraucher, Haushalte, Industrieprozesse 


Quelle: Umweltbundesamt 
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Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Drucksache 1 3/4825 


Emissionen von Schwefeldioxid, SO 2 
nach Emittentengruppen in der ehemaligen DDR 1970-1989 


6.000 

6.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

0 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 


Angaben in kt 



□hiaushalte 
□Kteinverbraucher 1) 
■Industiiefeuerungen 2) 
■Kraft-u.Femheizwerke 3) 
□Rest 


1) Einschließlich Mllitaische Diensstellen 

2) Übriger Umwandlungsberelch, Verarbeitendee Gewerbe und 
übriger Bergbau; Erdgasverdichterstattonen; bei IrKlustriekranweiken 
nur Wärmeerzeugung 

3) Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 
Rest B Industrieprozesse, Straßen- u. übriger Verkehr 


Quelle: Umweltbundesamt 
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Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


(g) 

Emissionen von Kohlenmonoxid, CO 
nach Emittentengruppen in der ehemaligen DDR 1970-1989 


Angaben in kt 



■ Industriefeuerungen 1) 

■ Übriger Verkehr 2) 

■ Straßenverkehr 
□ Haushalte 
□Rest 


1) übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und 
übriger Bergbau; Erdgasverdichterstationen; bei Industriekraftwerken 
nur Wärmeerzeugung 

2) Land-, Forst-, u. Bauwirtschaft, Militär-, Schienen-, Wasser- u. Luftverkehr 
Rest = Industrieprozesse, Kleinverbraucher, Kraft-u. Fernheizwerke, 

Gewinnung u. Verteilung v. Brennstoffen 


Quelle: Umweltbundesamt 
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Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Drucksache 13/4825 


Emissionen von Ammoniak, NH 3 
nach Emittentengruppen in der ehemaligen DDR 1970-1989 

Angaben in kt 

600 


500 


400 


300 


200 


100 


0 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 


□Sonstige Quellen 1) 

1) Straßenverkehr, Feuerungsanlagen, DENOX - Anlagen In Kraftwerken 
□Industneprozes8e2) 2) Ohne enetglebedlngte Emissionen 

□Düngeranwendung 3) 3) Anvvendung stickstoffhaltiger Kun^ 

■Tierhaltung 4) 4) Stallemissionen, Lagerung und Ausbringung von Mist und GOlle 



Quelle: Umweltbundesamt 



Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


(§) 

Emissionen von Distickstoffoxid, N 2 O 
nach Emittentengruppen in der ehemaligen DDR 1970-1989 



■ Industriefeuerungen 1) 

■ Kraft-u. Fernheizwerke 2) 
□ Industrieprozesse 3) 

■ Land-u.Abfallwirtschaft 4) 
SRest 


1) Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und 
übriger Bergbau; Erdgasverdichterstationen; bei tndustriekraftwerton 
nur Wärmeerzeugung 

2) Bei Industrlekraf^erken nur S t romerzeugung 

3) Ohne energiebedingte Emissionen 


4) DQngemitteleinsatz, Verwendung tierischer Abfälie, Anlagen zur 


Rest K Produkt\«rwendung, Kleinverbraucher, Haushalte. Vertoehr 


Quelle: Umweltbundesamt 




Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Drucksache 13/4825 


Emissionen von Staub 

nach Emittentengruppen in der ehemaiigen DDR 1970-1989 


Angaben hl kt 

2500 1 r 



1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 


□ Kleinveft)raucher 1) 

□ Industiieprozesse 2) 

■ KraftHj. Fernheizwerke 3) 

■ Industriefeuerungen 4) 
BRest 


1) Bnschließlich Mhtärische Dlenststaßen 

2) Ohne energlebedlngte Eniisskxien 

3) Bei Induetriekraf^artoen nur Stromerzeugung 

4) Übriger UnmMndlungsbereich, Verarbeitendee Qeweite und 
Qbriger Bergbau; Erdgasverdlchterstationen; bet IndustriekrafbMrken 
nur Wärmeerzeugung 

Rest ■ SchOttgutumschlag, Haushafte, Straßen- und übriger Verkehr 


Quelle: Umweltbundesamt 


Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag- 13. Wahlperiode 


Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen, NMVOC 
nach Emittentengruppen in der ehemaligen DDR 1970-1989 
(ohne Methan) 



0 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 

1) Land-, Forst-, u. Bauwirtschaft, Militär-, Schienen-, Wasser- u. Luftverkehr 

2) In Industrie, Gewerbe und Haushalten 

Rest = Gewinnung u.Verteilung v. Brennstoffen, FCKW u. Halone, 

Industriefeuerungen, Kleinverbraucher, Kraft-u. Fernheizwerke 


B Straßenverkehr 
B Übriger Verkehr 1) 
□Haushalte 

BLösemittelven^endung 2) 
□Rest 



Quelle: Umweltbundesamt 
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Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Drucksache 13/4825 


(§) 

Emissionen von Methan, CH 4 

nach Emittentengrijppen in der ehemaiigen DDR 1970-1989 


Angaben in kt 
6000 n r 


8000 - 




















fJUXßXI 

4000 ~ 




















3000 




















2000 . 




















vvw 






















1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 


□ Haushafte 

□ Gewinnung u. Verteilung v. Brennstoffen 1) 

■ Abfallwirtschaft 2) 

■ Landwirtschaft 3) 

□ Rest 


1) Bergbau, lokale Gasifirteilungsnetze, ErdOl- u-Erdgasförderiiig 

2) Deponien, Abwassertehandlung, KlärschlanrYnverwsrtung 

3) Fermentation, tierische Abfälle 

Rest » Straß6rKi.Qbr1ger Verkehr, Industriefeuening u. -prozesse, 
Klelrn^rbraucher, KrafUi. Fernheizwerke 


Quelle: Umweltbundesaint 
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Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


(§) 

Emissionen nach Emittentengruppen in Deutschland 1990 bis 1994*) 

Kohlendioxid, Stickstoffoxide, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid 
Stand: März 1996 


Jahr 

1990 

1991 

1992 

1993 ’) 

1994 •) 

Kohlendioxid (COz)')") 

Insgesamt 

. Mt 

1 014 

975 

927 

911 

901 



in Mt 

in % 

in Mt 

in % 

in Mt 

in % 

in Mt 

in % 

in Mt 

in % 

Industrieprozesse 


28 

2,7 

24 

2,4 

25 

2,7 

25 

2,7 

25 

2,8 

Übriger Verkehr“*) 


22 

2,2 

20 

2,0 

18 

1,9 

18 

2,0 

19 

2,1 

Straßenverkehr 


149 

14,7 

153 

15,7 

160 

17,2 

160 

17,6 

158 

17,5 

Haushalte 


129 

12,7 

132 

13,5 

123 

13,2 

128 

14,1 

117 

13,0 

Kleinverbraucher^) 


76 

7,5 

74 

7,5 

65 

7,0 

68 

7,5 

66 

7,3 

Industriefeuerungen®) 


213 

21,0 

185 

18,9 

168 

18,1 

157 

17,2 

158 

17,5 

Kraft- und Fernheizwerke’) . 


398 

39,2 

389 

39,8 

369 

39,8 

355 

39,0 

358 

39,7 



Stickstoffoxide (NOx, 

berechnet als NO 2 ) 9 





Insgesamt 

. . kt 

2 640 

2 509 

2 357 

2 274 

2211 



in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in% 

in kt 

in % 

Industrieprozesse ^) 


34 

1,3 

26 

1,0 

23 

1,0 

23 

1,0 

23 

1,0 

Übriger Verkehr“*) 


266 

10,1 

244 

9,7 

228 

9,7 

237 

10,4 

237 

10,7 

Straßenverkehr 


1223 

46,3 

1 207 

48,1 

1 155 

49,0 

1 099 

48,3 

1 046 

47,3 

' Haushalte 


108 

4,1 

107 

4,3 

109 

4,6 

113 

5,0 

103 

4,7 

Kleinverbraucher^) 


68 

2,6 

62 

2,5 

58 

2,5 

61 

2,7 

59 

2,7 

Industriefeuerungen®) 


354 

13,4 

295 

11,8 

272 

11,5 

253 

11,1 

254 

11,5 

Kraft- und Fernheizwerke’) . 


587 

22,2 

568 

22,6 

512 

21,7 

488 

21,4 

488 

22,1 

Schwefeldioxid (SO 2 ) 9 

Insgesamt 

. . kt 

5 326 

4 172 

3 436 

3 153 

2 995 



in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

Industrieprozesse ^) 


225 

4,2 

90 

2,2 

85 

2,5 

85 

2,7 

85 

2,8 

Übriger Verkehr“*) 


29 

0,5 

15 

0,4 

12 

0,3 

12 

0,4 

12 

0,4 

Straßenverkehr 


77 

1,4 

62 

1,5 

59 

1,7 

57 

1,8 

51 

1,7 

Haushalte 


450 

8,4 

310 

7,4 

228 

6,6 

226 

7,2 

196 

6,6 

Kleinverbraucher^) 


462 

8,7 

290 

7,0 

193 

5,6 

214 

6,8 

203 

6,8 

Industriefeuerungen®) . . . . . . 


1274 

23,9 

930 

22,3 

669 

19,5 

592 

18,8 

572 

19,1 

Kraft- und Fernheizwerke’) . 


2 809 

52,7 

2 475 

59,3 

2 190 

63,7 

1 967 

62,4 

1 875 

62,6 

Kohlenmonoxid (CO) 9 

Insgesamt 

. . kt 

10 743 

9 046 

7 926 

7 379 

6 738 



in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

Industrieprozesse ^) 


684 

0,4 

645 

7,1 

599 

7,6 

597 

8,1 

595 

8,8 

Gew. u. Vert. v. Brennst 


27 

0,3 

23 

0,3 

16 

0,2 

14 

0,2 

13 

0,2 

Übriger Verkehr“*) 


252 

2,3 

208 

2,3 

184 

2,3 

183 

2,5 

183 

2,7 

Straßenverkehr 


6 487 

60,4 

5 593 

61,8 

4 962 

62,6 

4 457 

60,4 

3 953 

58,7 

Haushalte 


2 085 

19,4 

1 512 

16,7 

1 165 

^4,7 

1 169 

15,8 

1030 

15,3 

Kleinverbraucher^) 


207 

1,9 

169 

1,9 

141 

1,8 

148 

2,0 

143 

2,1 

Industriefeuerungen®) 


871 

8,1 

775 

8,6 

745 

9,4 

705 

9,6 

716 

10,6 

Kraft- und Fernheizwerke’) . 


130 

1,2- 

121 

1,3 

114 

1,4 

106 

1,4 

104 

1,5 


Ohne natürliche Quellen 

Aus Energieverbrauch und Industrieprozessen mit Klimarelevanz 
Ohne energiebedingte Emissionen 

‘‘) Land-, Forst- und Bauwirtschaft, Militär-, Schienen-, Küsten- und Binnenschiffsverkehr, nationaler Luftverkehr 
Einschließlich Militärische Dienststellen 

Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe imd übriger Bergbau; Erdgasverdichterstationen; bei Industriekraftwerken nur 
Wärmeerzeugung 

’) Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 
* Vorläufige Angaben für 1993 und 1994 
Quelle: Umweltbundesamt 
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Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Drucksache 13/4825 


Emissionen nach Emittentengruppen in Deutschland 1990 bis 1994*) 

Ammoniak, Distickstoffoxid, Staub, Flüchtige organische Verbindungen und Methan 

Stand: März 1996 


Jahr 

1990 

1991 

1992 

1993*) 

1994*) 

Amnailiiak(NH3)‘) 

Insgesamt kt 

759 

670 

649 

634 

622 


in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

Tierhaltung^) 

654 

86,2 

571 

85,2 

553 

85,1 

543 

85,7 

533 

85,7 

Düngeranwendung 

75 

9,8 

70 

10,5 

64 

9,9 

60 

9,5 

58 

9,3 

Industrieprozesse'*) 

16 

2,2 

11 

1,7 

10 

1,6 

8 

1,3 

8 

1,3 

Sonstige Quellen^) 

14 

18 

18 

2,6 

22 

3,4 

23 

3,6 

23 

3,7 

Distickstoffoxid (N2O) h 

Insgesamt kt 

211 

192 

198 

191 

186 


in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in% 

Land- und AbfaUwirtschaft ®) 

85 

40,2 

69 

36,0 

67 

33,8 

67 

34,8 

66 

35,3 

Produktverwendung ^) 

6 

2,9 

6 

3,2 

6 

3,1 

6 

3,2 

6 

3,3 

Industrieprozesse'*) 

82 

38,8 

84 

4 . 3,6 

93 

46,8 

86 

44,9 

81 

43,5 

Verkehr®) 

12 

5,6 

9 

4,6 

9 

4,4 

10 

5,2 

11 

5,9 

Haushalte 

3 

1,5 

4 

1,9 

4 

1,8 

3 

1,8 

3 

1,8 

Kleinverbraucher®) 

2 

0,9 

2 

0,8 

1 

0,7 

1 

0,8 

1 

0,8 

Industriefeuerungen ^®) 

6 

2,9 

5 

2,8 

5 

2,5 

5 

2,5 

5 

2,5 

Kraft- und Fernheizwerke“) 

15 

7,1 

14 

7,2 

14 

6,8 

13 

6,8 

13 

6,9 

Staub ') 

Insgesamt kt 

2 024 

1 157 

820 

786 

754 


in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

Schüttgutumschlag ^^) 

281 

13,9 

260 

22,5 

200 

24,4 

198 

25,2 

193 

25,6 

Industrieprozesse ") 

431 

21,3 

151 

13,1 

130 

15,9 

130 

16,5 

130 

17,2 

Übriger Verkehr *®) 

28 

1,4 

25 

2,2 

22 

2,7 

22 

2,8 

22 

2,9 

Straßenverkehr 

41 

2,0 

44 

3,8 

44 

5,4 

42 

5,3 

42 

5,6 

Haushalte 

134 

0,6 

90 

7,8 

64 

7,8 

63 

8,1 

55 

7,3 

Kleinverbraucher®) 

185 

9,1 

84 

7,3 

55 

6,7 

62 

7,9 

59 

7,8 

Industriefeuerungen ^®) 

447 

22.1 

186 

16,1 

102 

12,4 

86 

11,0 

81 

10,7 

Kraft- und Fernheizwerke“) 

477 

23,6 

317 

27,4 

203 

24,8 

182 

23,1 

173 

22,9 

Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC)*) 

Insgesamt kt 

3 155 

2 748 

2 505 

2 289 

2 135 


in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

Löserrüttelverwendung“) 

1 160 

36,8 

1 134 

41,3 

1 090 

43,5 

1 090 

47,6 

1 090 

51,0 

Industrie Prozesse") 

156 

4,9 

143 

5,2 

136 

5,4 

136 

5,9 

136 

6,4 

Gew. u. Vert. v. Brennst. ^^) 

220 

7,0 

198 

7,2 

181 

7,2 

117 

5,1 

88 

4,1 

Übriger Verkehr ^®) 

78 

2,5 

67 

2,4 

59 

2,4 

65 

2,8 

65 

3,0 

Straßenverkehr 

1 404 

44,5 

1 103 

40,1 

952 

38,0 

795 

34,7 

677 

31,7 

Haushalte 

103 

3,3 

73 

2,7 

59 

2,4 

59 

2,6 

52 

2,4 

Kleinverbraucher®) 

9 

0,3 

8 

0,3 

7 

0,3 

8 

0,3 

8 

0,4 

Industriefeuerungen *®) 

14 

0,4 

12 

0,4 

11 

0,4 

11 

0,5 

11 

0,5 

Kraft- und Fernheizwerke“) 

10 

0,3 

10 

0,3 

9 

0,4 

9 

0,4 

9 

0,4 
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Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


noch @ 

noch Emissionen nach Emittentengruppen in Deutschland 1990 bis 1994 *) 
Ammoniak, Distickstoffoxid, Staub, Flüchtige organische Verbindungen und Methan 

Stand: März 1996 


Jahr 

1990 

1991 

1992 

1993 U 

1994’) 

FCKW und Halone 

Insgesamt kt 

43 

34 

22 

15 

8 

Methan (CH4) 9 

Insgesamt kt 

5 682 

5 250 

5 194 

5 203 

5 216 


in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

in kt 

in % 

AbfaDwirtschaft‘Ü 

1 870 

32,9 

1 813 

34,5 

1882 

36,2 

1 917 

36,8 

1 955 

37,5 

Landwirtschaft 

2 044 

36,0 

1 805 

34,4 

1 718 

33,1 

1 688 

32,4 

1660 

31,8 

Industrieprozesse ") 

13 

0,2 

10 

0,2 

8 

0,2 

8 

0,2 

7 

0,1 

Gew. u. Vert. v. Brennst'®) 

1 549 

27,3 

1 464 

27,9 

1450 

27,9 

1460 

28,1 

1475 

28,3 

Übriger Verkehr'®) 

3 

0,1 

3 

0,0 

2 

0,0 

2 

0,0 

2 

0,0 

Straßenverkehr 

65 

1,1 

51 

1,0 

46 

0,9 

40 

0,8 

36 

0,7 

Haushalte 

103 

18 

74 

1,4 

60 

1,2 

60 

1,2 

53 

1,0 

Kleinverbraucher®) 

9 

0,2 

8 

0,1 

7 

0,1 

7 

0,1 

7 

0,1 

Industriefeuerungen Ü 

16 

0,3 

13 

0,3 

13 

0,2 

12 

0,2 

12 

0,2 

Kraft- und Fernheizwerke") 

10 

0,2 

10 

0,2 

9 

0,2 

9 

0,2 

9 

0,2 


') Ohne natürliche Quellen 

Staliemissionen, Lagerung und Ausbringung von Mist und Gülle 
Anwendung stickstoffhaltiger Kunstdünger 
'*) Ohne energiebedingte Emissionen 

Straßenverkehr, Feuerungsanlagen, DENOX-Anlagen in Kraftwerken 
®) Düngemitteleinsatz, Verwendung tierischer Abfälle, Anlagen zur Abwasserstickstoffeliminierung noch nicht erfaßt 
’) Verwendung von Lachgas als Narkosemittel 

Straßenverkehr; Land-, Forst- und Bauwirtschaft, Militär-, Schienen-, Küsten- und Binnenschiffsverkehr, nationaler Luftverkehr 
Einschließlich Militärische Dienststellen 

Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und übriger Bergbau, Erdgasverdichterstationen; bei Industriekraftwerken nur 
Wärmeerzeugung 

Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 

Grobabschätzung ohne Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen 

Land-, Forst- und Bauwirtschaft, Militär-, Schienen-, Küsten- und Binnenschiffsverkehr, nationaler Luftverkehr 
In Industrie, Gewerbe und Haushalten 
Verteilung von Ottokraftstoff 

Deponien, Abwasserbehandlung, Klärschlammverwertung 
Fermentation, tierische Abfälle 

Bergbau, lokale Gasverteilungs netze, Erdöl- und Erdgasförderung 
*) Vorläufige Angaben für 1993 xmd 1994 
Quelle; Umweltbimdesamt 
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Kohlendioxid-Emissionen, CO 2 
nach Emittentengruppen in Deutschland 1990-1994 


1200 


1000 


800 


600 


400 


200 


Angaben in Mt 



1990 1991 

■Kraft-u. Fernheizwerke 1) 

■industriefeuerungen 2) 

■Straßenverkehr 

□Haushalte 

□Rest 


1992 


1993^ 


1994* 


* = vorläufige Werte 

1) Bei IndustriekraftwBTken nur Stromerzeugung 

2) Übriger Umwandlungsberetch, Verarbeitendes Gewerbe und 
Übriger Bergbau; Erdgasverdichterstationen; bei Industriekraftwerken 
nur Wärmeerzeugung 

Rest = Industrieprozesse, übriger Verkehr, Kleinverbraucher 


Quelle: Umweltbundesamt 
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(§) 

Stickstoffoxid-Emissionen (berechnet als NO 2 ) 
nach Emittentengruppen in Deutschland 1990-1994 



■Straßenverkehr 
■Übriger Verkehr 1) 
■Krafl-u.Femheizwerke 2) 
■industriefeuerungen 3) 
□Rest 


* = vorläufige Werte 

1) Land-, Forst-, u. Bauwirtschaft, Militär-, Schienen-, Wasser- u. Luftverkehr 

2) Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 

3) Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und 
übriger Bergbau; Erdgasveidichterstatlonen; bei Industriekraftwerken 
nur Wärmeerzeugung 

Rest = Industrieprozesse, Haushalte, Kleinverbraucher 


Quelle: Umweltbundesamt 
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Schwefeldioxid-Emissionen, SO 2 
nach Emittentengruppen in Deutschland 1990-1994 


Angaben in kt 

6000 



1990 1991 1992 1993* 1994* 


■Kraft- und Fernheizwerke 1) 
■Industriefeuerungen 2) 
□Haushalte 
□Kleinverbraucher 3) 

■Rest 


* = vorläufige Weite 

1) Bel JndustriekranwBrken nur Stromerzeugung 

2) Übriger Umwandlungsbereich, VerarbeitBndes Gewarte und 
übriger Bergbau; Erdgasverdichterstationen; bei IndustriekraflwBiton 
nur Wärmeerzeugung 

3) Einschließlich Mitittkische Diensstellen 

Rest - Straßen-und übriger Verkehr, industrieprozesse 


Quelle: Umweltbundesamt 
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Kohlenmonoxid-Emissionen, CO 
nach Emittentengruppen in Deutschland 1990-1994 


12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

0 

1990 1991 1992 1993* 1994* 


Angaben in kt 



■ Straßenverkehr 

□ Haushalte 

■ Industriefeuerungen 1) 

■ Industrieprozesse 2) 

□ Rest 


Quelle: Umweltbundesamt 


* = vorläufige Werte 

1) Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und 
übriger Bergbau; Erdgas Verdichterstationen; bei Industriekraftwerken 
nur Wärmeerzeugung 

2) Ohne energiebedingte Emissionen 

Rest = Gewinnung u.Verteilung v. Brennstoffen, Kraft- u. Fernheizwerke, 
Kleinverbraucher, übriger Verkehr 
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(§) 

Ammoniak-Emissionen, NH 3 
nach Emittentengruppen in Deutschiand 1990-1994 


Angaben in kt 


800 



1990 


1991 


1992 


1993* 


1994^ 


■Tierhaltung 1) 
□Düngeranwendung 2) 
□Industrieprozesse 3) 
□Sonstige Quellen 4) 


* = vorläufige Werte 

1) StaHemteslonen, Lagerung und Ausbringung von Mist und Gölle 

2) Anwendung stickstoffhaltiger Kunstdünger 

3) Ohne energiebedingte Emissionen 

4) Straßenverkehr, Feuerungsanlagen, DENOX - Anlagen in Kraftwerken 


Quelle: Umweltbimdesamt 
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Distickstoffoxid-Emissionen, N 2 O 
nach Emittentengruppen in Deutschland 1990-1994 



a Industrieprozesse 1) 

■ LandtMilschaft 2) 

■ Kraft- und Fernheizwerke 3) 
□Verkehr 

BRest 


* = vorläufige Angaben 

1 ) Ohne energiebedingte Emissionen 

2) Fermentation, tierische Abfälle 

3} Bei IndustriekraflMriQen nur StrometTBugung 
Rest « AbfailMfirtschaft, übriger Vertohr, Haushatte, 
Kleirnnrbraucher, Industriefeuerung, ProduktMorwendung 


Quelle: Umweltbundesamt 


134 


Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode . Drucksache 13/482E 


Staub-Emissionen 

nach Emittentengruppen in Deutschland 1990-1994 


Angaben in kt 



* = vorläufige Werte 

1) Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 


■Kraft- und Fernheizwerke 1) 
■Schüttgutumschlag 2) 

□ Industrieprozesse 3) 
■Industriefeuerungen 4) 

□ Rest 


2) Grobabschätzung ohne Berücksichtigung von 
Minderungsmaßnahmen 

3) Ohne energiebedingtB Emissionen 

4) Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendee Geweite und 
übriger Bergbau; Erdgasverdlchterstationen: bei Indu s triekraft^rken 
nur Wärmeerzeugung 

Rest = Haushalte, Kleinverbraucher, Straßerv und übriger Verkehr 


Quelle: Umweltbundesamt 
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(§) 

Emission der flüchtigen organischen Verbindungen, NMVOC 
nach Emittentengruppen in Deutschland 1990-1994 


Angaben in kt 



0 ^ ^ 

1990 1991 1992 1993* 1994* 


■ Lösemittelverwendung 1) 
□Straßenverkehr 

□ Gew.u.Vert.v. Brennst. 2) 

□ Industrieprozesse 3) 

□ Rest 


* = vorläufige Werte 

1) In Industrie, Gewette und Haushalten 

2) Bergbau, lokale Gasverteilungsnetze, Erdöl- u. Erdgasförderung 

3) Ohne energiebedingte Emissionen 

Rest = Kleinverbraucher, Haushalte, Kraft-u. Fernheizwerke, 
Industriefeuerung, FCKW und Halone, übriger Verkehr 


Quelle: Umweltbundesamt 
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Methan-Emissionen, CH 4 

nach Emittentengruppen in Deutschland 1990-1994 

Angaben In kt 

6000 

5000 


4000 


3000 


2000 


1000 


0 

1990 1991 1992 1993* 1994* 

■ Abfallwirtschaft 1) -voriäuftoe werte 

■ LarKlwirtSChaft 2) -I) Deponien, Abwasserbehandlung, l<lärschlan^rn^«^w 0 rt^lrlg 

El Gewin.u.Verteilung v. Brennstoffen 3) 2) Fermentation, tierische Abfälle 

□ Haushalte Bergbau, lokale Gas>«rteilungsnelze, ErdOl- u.ErdgasfÖrderung 

Rest = Kleinverbraucher, Industrieprozease u. -feuerung, 

SRöSt KraftHJ. FernWzwerke, Stra^ 



Quelle: Umweltbundesamt 
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Emissionen von Schwermetallen in Deutschland 1985 bis 1995 *) 

Stand: Januar 1996 



1985 

1990 

1995*) 

Ehe- 

malige 

DDR 

Neue 

Bundes- 

länder 

Bishe- 

riges 

Bundes- 

gebiet 

Alte 

Bundes- 

länder 

Deutsch- 

land 

Ehe- 

malige 

DDR 

Neue 

Bundes- 

länder 

Bishe- 

riges 

Bundes- 

gebiet 

Alte 

Bundes- 

länder 

Deutsch- 

land 

Ehe- 

mahge 

DDR 

Neue 

Bundes- 

länder 

Bishe- 

riges 

Bundes- 

gebiet 

Alte 

Bundes- 

länder 

Deutsch- 

land 

Antimon 

.Sb 

t/a 

. 7 

9 

16 

5 

5 

10 

2 

3 

5 

Arsen 

. As 

t/a 

133 

87 

220 

100 

20 

120 

19 

14 

33 

Beryllium 

. Be 

t/a 

0,4 

12 

12 

0,4 

2 

3 

0,1 

2 

2 

Blei 

.Pb 

t/a 

1 214 

3 800 

5 014 

850 

1465 

2315 

n. V. 

n. V. 

624 

davon Verkehr . 


. t/a 

600 

3 020 

3 620 

360 

1 120 

1480 

n. V. 

n. V. 

240 

Cadmium 

.Cd 

t/a 

25 

20 

45 

21 

9 

30 

5 

6 

11 

Chrom 

.Cr 

t/a 

214 

123 

337 

189 

63 

252 

66 

49 

115 

Kobalt 

.Co 

t/a 

47 

25 

72 

37 

8 

45 

6 

6 

12 

Kupfer 

.Cu 

t/a 

364 

95 

459 

313 

47 

360 

45 

34 

79 

Mangan 

.Mn 

t/a 

767 

345 

1 112 

650 

215 

865 

173 

169 

342 

Molybdän 

.Mo 

t/a 

16 

46 

62 

13 

25 

38 

7 

21 

28 

Nickel 

.Ni 

t/a 

164 

269 

433 

134 

143 

277 

29 

130 

159 

Palladium 

.Pd 

t/a 

3 

1 

4 

3 

1 

4 

2 

0,9 

2 

Platin 

.Pt 

t/a 

0,9 

1 

2 

0,8 

0,8 

2 

0,4 

0,7 

1 

Quecksilber 

• Hg 

t/a 

85 

52 

137 

80 

32 

112 

12 

19 

31 

Rhodium 

.Rh 

t/a 

6 

2 

8 

5 

2 

6 

3 

1 

4 

Selen 

. Se 

t/a 

28 

87 

115 

15 

13 

28 

13 

12 

25 

Tellur 

.Te 

t/a 

0,5 

0,8 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,1 

0,4 

1 

Thallium 

.TI 

t/a 

18 

9 

27 

18 

4 

22 

5 

3 

8 

Zink 

.Zn 

t/a 

998 

883 

1 881 

900 

421 

1 321 

166 

286 

452 

Zinn 

.Sn 

t/a 

3 

9 

12 

3 

5 

8 

1 

2 

4 


n. V. = Daten für die Teilgebiete nicht verfügbar 
•) Vorläufige Angaben 

Quelle: Umweltbundesamt 
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(g) 


Emissionsabschätzung für Deutschland bis 2005 


Jahr 

1990 

2005 


Verän- 
derung 
in % 

Kohlendioxid (CO 2 ) 

in Mio. t 

987 

7402) 

-25 

Stickstoffoxide 


2 640 

2 130 

-19 

(NOx, als NO 2 ) . . . . 

in kt 




Schwefeldioxid (SO 2 ) 

. in kt 

5 326 

740 

-86 

Kohlenmonoxid (CO) 

. in kt 

10 743 

4 900 

-54 

Distickstoffoxid (N 2 O) 

in kt 

211 

170 

-19 

Staub 

in kt 

2 024 

260 

-87 

Flüchtige organische 





Verbindungen 





(NMVOC) 

. in kt 

3 155 

1 750 

-45 

Methan (CH4) 

. in kt 

5 682 

3 250 

-43 


') Energiebedingte Emission (ohne Prozesse) 
^) Minderungsziel der Bundesregierung 

Quelle: Umweltbundes amt 
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Bilanz des oxidierten Schwefels für Deutschland 
Jahr: 1993 



jqep ojd la^e/wqos usuuoi OOOL 

Quelle der Daten: EMEP/MSC-W Report 1/94 (ISSN 0332-9879): J.-P. Tuovinen et al., Transboundary Acidifying Pollution in 
Europe; Calculated Fields and Budgets 1985-93 
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Bilanz des oxidierten Schwefels [S(ox)] 
für Deutschland, Jahr 1993 


Abk. 

Land 

Import 

Export 

1000 1 S(ox)/Jahr 

IS 

Island 

0,0 

0,4 

IE 

Irland 

0,9 

1,0 

NO 

Norwegen 

0,1 

13,0 

DK 

Dänemark 

4,4 

10,9 

SE 

Schweden 

0,3 

27,6 

FI 

Finnland 

0,1 

8,3 

PL 

Polen 

39,1 

219,1 

BY 

Weißrußland 

0,4 

22,1 

UA 

Ukraine 

2,8 

50,5 

MD 

Moldawien 

0,2 

3,2 

RU 

Rußland 

0,8 

83,3 

EE 

Estland 

0,2 

2,4 

LV 

Lettland 

0,1 

5,2 

LT 

Litauen 

0,2 

9,0 

CS 

Tschechien 

81,6 

78,7 

SK 

Slowakien 

3,4 

14,2 

HU 

Ungarn 

7,6 

13,8 

TR 

Türkei 

0,0 

6,5 

GR 

Griechenland 

0,1 

2,6 

AL 

Albanien 

0,1 

0,4 

RO 

Rumänien 

4,0 

18,0 

BG 

Bulgarien 

0,9 

5,3 

SI 

Slowenien 

1,6 

2,8 

HR 

Kroatien 

0,8 

5,4 

BA 

Bosnien-Herzegowina . 

0,4 

4,1 

MZ 

Mazedonien 

0,0 

0,6 

YU 

Rest-Jugoslawien 

1,9 

6,9 

AT 

Österreich 

1,9 

19,3 

IT 

Italien 

14,4 

11,4 

CH 

Schweiz 

2,4 

3,7 

PT 

Portugal 

0,4 

0,0 

ES 

Spanien 

6,2 

2,4 

FR 

Frankreich 

44,5 

30,2 

LU 

Luxemburg 

1,5 

0,6 

BE 

Belgien 

18,2 

9,4 

NL 

Niederlande 

10,0 

21,7 

GB 

Großbritannien 

43,7 

17,7 


Quelle der Daten: EMEP/MSC-W Report 1/94 (ISSN 0332- 
9879): J.-R TUovinen et al., Transboundary Acidifying Pollution 
inEurope: Calculated Fields and Budgets 1985-93 
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(§) 

Bilanz des oxidierten Stickstoffs für Deutschiand 
Jahr: 1993 



JLier ojd j.iojs>|0!is uauuoi qOO L 



Quelle der Daten: EMEP/MSC-W Report 1/94 (ISSN 0332-9879): J.-P. Tuovinen et al., Transboundary Acidifying Pollution in 
Europe: Calculated Fields and Budgets 1985-93 
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(§) 

Bilanz des oxidierten Stickstoffs [N(ox)] 
für Deutschland, Jahr 1993 


Abk. 

Land 

Import 

Export 

1000 t N(ox)/Jahr 

IS 

Island 

0,0 

0,3 

IE 

Irland 

0,8 

1,4 

NO 

Norwegen 

0,6 

10,1 

DK 

Dänemark 

3,4 

5,0 

SE 

Schweden 

LI 

17,7 

FI 

Finnland 

0,2 

7,0 

PL 

Polen 

10,5 

60,9 

BY 

Weißrußland 

0,4 

10,8 

UA 

Ukraine 

0,9 

23,5 

MD 

Moldawien 

0,0 

1,3 

RU 

Rußland 

0,2 

48,8 

EE 

Estland 

0,0 

1,4 

LV 

Lettland 

0,0 

2,7 

LT 

Litauen 

0,2 

4,5 

CS 

Tschechien 

20,8 

24,2 

SK 

Slowakien 

1,7 

6,8 

HU 

Ungarn 

1,6 

8,1 

TR 

Türkei 

0,0 

4,0 

GR 

Griechenland 

0,1 

1,5 

AL 

Albanien 

0,0 

0,3 

RO 

Rumänien 

1,8 

8,7 

BG 

Bulgarien 

0,2 

2,8 

SI 

Slowenien 

0,3 

2,0 

HR 

Kroatien 

0,6 

3,2 

BA 

Bosnien-Herzegowina . 

0,1 

2,5 

MZ 

Mazedonien 

0,0 

0,4 

YU 

Rest-Jugoslawien 

0,5 

4,1 

AT 

Österreich 

3,2 

15,5 

IT 

Italien 

10,2 

8,7 

CH 

Schweiz 

4,0 

3,6 

PT 

Portugal 

0,5 

0,1 

ES 

Spanien 

3,3 

2,6 

FR 

Frankreich 

45,2 

29,2 

LU 

Luxemburg 

1,0 

0,5 

BE 

Belgien 

14,5 

7,6 

NL 

Niederlande 

19,7 

12,4 

GB 

Großbritannien 

35,7 

15,4 


Quelle der Daten: EMEP/MSC-W Report 1/94 (ISSN 0332- 
9879): J.-P. Tuovinen et al., Transboundary Acidifying PoUution 
in Europe: Calculated Fields and Budgets 1985-93 
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Bilanz des reduzierten Stickstoffs für Deutschland 
Jahr: 1993 



jLjBr ojd Ji0is>|0!is uauuol qOO L 


Quelle der Daten: EMEP/MSC-W Report 1/94 (ISSN 0332-9879): J.-P. Tuovinen et al., Trcinsboundary Acidifying Pollution in 
Europe: Calculated Fields and Budgets 1985-93 
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(§) 

Bilanz des reduzierten Stickstoffs [N(red)] 
für Deutschland^ Jahr 1993 


Abk. 

Land 

Import 

Export 

1000 t N(red)/Jahr 

IS 

Island 

0,0 

0,1 

IE 

Irland 

1,1 

0,3 

NO 

Norwegen 

0,2 

3,0 

DK 

Dänemark 

3,8 

3,5 

SE 

Schweden 

0,4 

6,1 

FI 

Finnland 

0,0 

1,6 

PL 

Polen 

7,4 

26,7 

BY 

Weißrußland 

0,3 

3,2 

UA 

Ukraine 

0,0 

6,3 

MD 

Moldawien ‘ 

0,1 

0,3 

RU 

Rußland 

0,3 

13,6 

EE 

Estland 

0,0 

0,4 

LV 

Lettland 

0,1 

0,7 

LT 

Litauen 

0,2 

1,4 

CS 

Tschechien 

5,5 

14,2 

SK 

Slowakien 

0,8 

2,5 

HU 

Ungarn 

1,6 

2,9 

TR 

Türkei 

0,0 

1,0 

GR 

Griechenland 

0,0 

0,3 

AL 

Albarüen 

0,0 

0,1 

RO 

Rumänien 

1,2 

2,3 

BG 

Bulgarien 

0,2 

0,9 

SI 

Slowenien 

0,2 

1,1 

HR 

Kroatien 

0,3 

1,1 

BA 

Bosnien-Herzegowina . 

0,1 

0,7 

MZ 

Mazedonien 

0,0 

0,1 

YU 

Rest-Jugoslawien 

0,3 

1,1 

AT 

Österreich 

3,7 

14,2 

IT 

Italien 

4,8 

4,0 

CH 

Schweiz 

5,6 

3,1 

PT 

Portugal 

0,2 

0,0 

ES 

Spanien 

1,3 

0,5 

FR 

Frankreich 

35,0 

7,9 

LU 

Luxemburg 

1,0 

0,2 

BE 

Belgien 

8,0 

2,6 

NL 

Niederlande 

31,7 

6,8 

GB 

Großbritannien 

5,4 

4,2 


Quelle der Daten: EMEP/MSC-W Report 1/94 (ISSN 0332- 
9879): J.-P. Tuovinen et al., Transboundary Acidifying Pollution 
in Europe: Calculated Fields and Budgets 1985-93 
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Untersuchungen des atmosphärischen Schadstotf- 
eintrages in Nord- und Ostsee-Messungen 


Jahresdepositionen ausgewählter Organochlor- 
verbindungen/Chlorpestizide in iJig/m^ a 

- Station Westerland - 



a-HCH 

7-HCH 

HCB 

Aldrin 

Hepta- 

chlor 

p,p'-DDT 

1993 

0,58 

5,05 

0,14 

1,47 

0,40 

13,0 

1994 

1,79 

6,46 

0,14 

0,73 

0,40 

28,3 


Quelle : Forschungsbericht 104 02 667 


(§) 

Airborne pollution load to the Baltic Sea 1986-1990 

Atmosphärische Deposition von Spurenstoffen 
in die Ostsee in t/a 



Gesamtdeposition 

1985-1987 

1988-1990 

Stickstoff (N) . . 

30 000*) 

330 000 

Cadmium (Cd) 

60 

77 

Kupfer (Cu) . . . 

1 200 


Blei (Pb) 

1 000*) 

1 600 

Zink (Zn) 

4 700 

5 900 


*) Werte von 1987 

Quelle : Baltic Sea Environment Proceedings No. 39 


Untersuchungen des atmosphärischen Schadstoff- 
eintrages in Nord- und Ostsee-Messungen 

Jahresdepositionen ausgewählter Organochlor- 
verbindungen/Chlorpestizide in iJig/m^ a 

- Station Zingst - 



a-HCH 

7-HCH 

HCB 

Aldrin 

Hepta- 

chlor 

p,p'-DDT 

1993 

0,63 

4,30 

0,23 

1,51 

0,08 

1,91 

1994 ^ 

1,34 

5,18 

0,83 

1,353 

0,29 

3,64 


Quelle : Forschungsbericht 104 02 667 
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(§) 

Vergleich der SOa-Jahresmittelwerte Gelsenkirchen-Leipzig 




^ui/6ii 


Quellen: Hy0eneinstitut des Ruhrgebietes , Sächsisches Landesamt für Umweltschutz und Geologie 
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1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 


Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 



Staub-Jahresmittel- 
werte 1987-1994 


Hg/m^ 

< 25 
25 -< 50 
' 50 -< 75 

I 75 -< 100 
I 100 -<125 

■ 125 -<150 

■ 150 -<175 

■ >175 

0 100 200 km 

1 I ^ ^ I 


Daten; Meßnetze der Bundes- 
länder und des Umweltbundes- 
amtes 


Aufgrund des verwendeten Interpo- 
lationsverfahrens ist eine kleinräu- 
mige Interpretation nicht zulässig 


UBA II 4.3 (Bräuniger) c;\coml^t^stHob\TSP87_94.cd^ 


7.2.96 
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SO 2 -Jahresmittel- 
werte 1987-1994 


Hg/m^ 

< 25 
25 -< 50 
“ 50 -< 75 

I 75 -< 100 
I 100 -<125 

■ 125 -<150 
I 150 -<175 

■ > 175 

0 100 200 km 

1 I ^ I I 


Daten: Meßnetze der Bundes- 
länder und des Umweltbundes- 
amtes 


Aufgrund des verwendeten Interpo- 
lationsverfahrens ist eine kleinräu- 
mige Interpretation nicht zulässig 


UBA II 4.3 (Bräuniger) C:\Comi*fö02\S0287_94.odr 


7-196 
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NO 2 -Jahresmittel- 
werte 1988-1994 


< 20 
20 -< 40 
, : 40-<60 

■ 60 -< 80 


0 )00 200 km 

1 I I I I 


Daten: Meßnetze der Bundes- 
länder und des Umweitbundes- 
amtes 


Aufgrund des verwendeten Interpo- 
lationsverfahrens ist eine kleinräu- 
mige Interpretation nicht zulässig 


UBA II 4.3 (Bräuniger) C:\C(Hra«tM^02\N0288_94.odr| 
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Drucksache 13/4825 


(§) 



Ozon- Jahresmittel- 
werte 1988-1994 


^g/in 

<25 
25 -< 50 
50 -< 75 
75 -< 100 
100 -< 125 


0 100 200 km 

I I ^ I 


Daten: Meßnetze der 
Bundesländer/ 
Umweltbundesamt 


Aufgrund des verwendeten Interpola- 
tionsverfahren ist eine kleinräumige 
Interpretation nicht zulässig 


UBA n 4,3 IBräunieer) C.\CQrdat\CoiTast\Oz88 94.cdr 
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Meßnetz des Umweltbimdesamtes 

Jahresmittel Ozon in iJig/m^, bezogen auf 20 °C 
Stand: 8. März 1996 


1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Mittel 

52,7 

54,1 

60,7 

51,2 

59,5 

62,8 

49,7 

46,1 

56,3 

55,7 

61,8 

55,7 









56,5 

52,7 

56,3 

55,2 









50,0 

48,8 

52,0 

50,3 

46,8 

44,4 

42,1 

46,2 

63,2 

54,5 

49,6 

38,1 

46,8 

51,7 

58,0 

50,9 









65,1 

64,6 

64,3 

64,7 

50,0 

46,5 

45,1 

45,5 

62,7 

64,7 

63,5 

61,4 

45,9 

57,0 

72,7 

54,9 

61,9 

60,6 

58,0 

-91,0 

74,1 

78,1 

75,5 

68,6 

56,6 

76,6 

84,9 

58,8 

86,4 

77,6 

80,2 

69,6 

84,2 

86,5 

84,6 

83,3 

80,4 

82,2 

84,7 

81,6 





40,8 

47,7 

41,3 

44,3 

54,7 

53,6 

45,5 

46,8 






' 



50,4 

43,6 

50,1 

48,0 









52,5 

44,1 

45,0 

47,2 








40,3 

47,9 

44,7 

46,8 

44,9 









61,8 

45,4 

49,1 

52,1 









42,0 

37,5 

48,1 

42,5 






42,7 

38,0 

40,7 

49,1 

44,9 

56,4 

45,3 







50,0 





50,0 





45,8 

37,2 

44,2 

34,4 

48,8 



42,1 








50,6 

55,8 

45,7 


50,7 





40,2 

31,5 

27,2 

28,4 

46,4 

42,1 


36,0 










50,0 

48,3 

49,2 









48,1 

48,3 

43,8 

46,7 









- 

36,7 

46,5 

41,6 









52,6 

48,6 

50,8 

50,7 





47,6 

40,3 

42,4 

42,0 

47,4 

46,7 


44,4 







58,3 

53,6 

61,6 

56,9 


57,6 









61,1 

60,2 

50,2 

57,2 











55,0 

55,0 








41,8 

53,4 

51,3 

53,3 

50,0 





62,3 

49,6 

53,1 

52,3 

70,9 

58,6 


57,8 






39,1 

42,1 

38,0 

56,1 

58,6 


46,8 





59,0 

49,0 

50,0 

49,2 

59,9 

58,3 

63,1 

55,5 










63,7 

73,1 

68,4 

59,6 

56,6 

57,2 

24,3 

58,1 

52,6 
1 

51,3 

47,8 

54,7 

52,7 

56,7 



Station 


1979 


1980 1981 1982 1983 1984 


Westerland . . 

Zingst 

Neuglobsow 
Waldhof .... 
Schmücke . . 
Deuselbach . 
Brotjacklriegel 
Schauinsland , 


62,6 


56,7 57,3 


57,9 


Helgoland , 
Hohenwestedt 

Teterow 

Ueckermünde 
Schwerin . . . 


Angermünde 
Kyritz .... 
Bassum . . . 
Gartow . . . 
Rodenberg 


Wiesenburg 
Gittrup . . . . 
Lindenberg 
Doberlug . . 
Melpitz . . . . 


Leinefelde 
Meinerzhagen 
Herleshausen 
Lückendorf 
Lehnmühle 


Schleiz 

Regnitzlosau 
Ansbach . . . . 
Rottenburg . . 
Starnberg . . . 


Mittel 


62,6 


57,5 59,6 69,2 68,0 59,6 


Quelle: Meßnetz des Umweltbundesamtes 

Alle Jahresmittel wurden unter Berücksichtigung des 2/3 -Kriteriums neu berechnet; es gibt daher Abweichungen gegenüber 
alten Tabellen. Die Ozonwerte beziehen sich auf 20 °C, UV-Kahbrienrng. 
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Drucksache 13/4825 


(§) 



Emissionen 

aus Großfeuerungsanlagen 
gemäß EG -Richtlinie 

Emissionen 

aus Großfeuerungsanlagen 
gemäß EG -Richtlinie 

Anforderungen der EG -Richtlinie 
für die Bundesrepublik Deutschland 

1980 

1993 

1993 

(Phase 1) 

1998 
(Phase 2) 

2003 
(Phase 3) 

S 02 

5 000 

2 197 

3 000 

2 000 

1 500 


(100%) 

(-56 %) 

(-40 %) 

(-60 %) 

(-70 %) 

NOx 

1 090 

425 

872 

654 




(100%) 

(-60%) 

(-20 %) 

(-40 %) 



Emissionen aus Großfeuerungsanlagen in der Bundesrepublik Deutschland (alte und neue Bundesländer) 

[Angaben in kt/a; Prozentangaben: Verringerung gegenüber den Emissionen des Jahres 1980] 

Quelle: Bericht der Regierung der Bundesrepublik Deutschland an die Europäische Kommission über die Durchführung der 
Richtlinie über Großfeuerungsanlagen vom 1. März 1995/BMU, IG 1 2 
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(§) 


1994 

Baden- 

Württem- 

berg 

Bayern 

Berlin- 

West 

Berlin- 

Ost 

Branden- 

burg 

Bremen 

Hamburg 

Anlagen (Alt- und Neuanlagen) .... 

8 228 

14 219 

647 

985 

2 375 

831 

911 

Neuanlagen 

2 430 

2 693 

62 

48 

601 

186 

171 

Altanlagen im Sinne von Nr. 4.2.1 . . 

5 798 

8517 

585 

937 

1 774 

645 

740 

Altanlagen, die den Anforderungen 
entsprechen bzw. bei denen die TA 
Luft keine Anforderungen enthält . . 

3 341 

5 068 

210 

19 

705 

616 

204 

Altanlagen, die der TA Luft nicht 
entsprechen/entsprachen 

2 457 

3 449 

375 

918 

1 069 

263 

536 

Anlagen, bei denen Maßnahmen 
unverhältnismäßig sind 

29 

0 

12 


214 

16 

0 

Altanlagen, bei denen behördhche 
Maßnahmen zu treffen sind/waren . 

2 428 

3 449 

363 

918 

855 

243 

520 

Altanlagen, für die Verzichtserklä- 
rungen nach 4.2.9 vorhegen 

126 

160 

108 

423 

613 

4 

16 

Altanlagen, bei denen Kompens. 
nach 4.2.10 durch Anordnungen 
oder Auflagen sichergestellt sind . . . 


0 

1 


1 


147 

Altanlagen, für die Anordnungen zu 
treffen sind/ waren 








Nr. 4.1 - erlassene Anordnungen 

68 

205 

9 

2 

188 


134 

- noch nicht erlassene 








Anordnungen 

5 

4 

- 

- 

83 


- 

- Widersprüche 

4 

- 

- 

- 

11 


16') 

Nr. 4.2.2 - erlassene Anordnungen 

209 

703 

71 

4 

20 

5 

101 

- noch nicht erlassene 








Anordnungen 

2 

7 

- 

- 

0 

- 

- 

- Widersprüche 

8 

- 

- 

- 

4 

3 


Nr. 4.2.3 - erlassene Anordnungen 

1 090 

1087 

111 

383 

476 

70 

64 

- noch nicht erlassene 








Anordnungen 

26 

84 

- 

- 

22 

- 

2 

- Widersprüche 

8 

- 

- 

- 

41 

6 


Nr. 4.2.4 - erlassene Anordnungen 

355 

712 

7 

2 

12 

242 

33 

- noch nicht erlassene 








Anordnungen 

37 

83 

- 

- 

31 

6 

25 

- Widersprüche 

5 

- 

- 

- 

1 

- 


Nr. 4.2.7 - erlassene Anordnungen 

158 




11 


4 

- noch nicht erlassene 








Anordnungen 

- 




0 


- 

- Widersprüche 

- 




0 



Nr. 4.2.11 - erlassene Anordnungen 

184 

198 

14 

2 

83 

12 

27 

- noch nicht erlassene 








Anordnungen 

20 

33 

- 

- 

86 

- 

12 

- Widersprüche 

7 

- 

- 

- 

3 

- 


Nr. 4.3 - erlassene Anordnungen 

17 

136 



61 

27 

15 

- noch nicht erlassene 








Anordnungen 

- 

- 



0 

- 

- 

- Widersprüche 

2 

- 



11 

- 



') Nr. 4.1 bis 4.2 insgesamt 
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Hessen 

Mecklen- 

burg-Vor- 

pommern 

Nieder- 

sachsen 

Nordrhein- 

Westfalen 

Rheinland- 

Pfalz 

Saarland 

Sachsen 

Sachsen- 

Anhalt 

Schleswig- 

Holstein 

Thüringen 

3 737 

2 230 

5 351 

15 318 

3 884 

685 

2 817 

4 212 

2 559 

1 974 

680 

550 

476 

2 989 

593 

242 

821 

- 

337 

384 

3 065 

1 680 

4 875 

12 329 

3 291 

443 

1 996 

3 854 

2 222 

1 590 

1 810 

413 

2 452 

8 456 

2 513 

235 

941 

885 

716 

500 

990 

1 095 

2 423 

3 873 

730 

208 

1 055 

1 332 

1 308 

1 090 

11 

24 

54 

18 

3 

0 

49 

101 

18 

67 

1 325 

1 064 

2 369 

3 855 

727 

208 

724 


1 406 

794 

44 

381 

248 

318 

29 

9 

270 

322 

149 

229 

0 

28 

6 

4 

16 

0 

12 

3 

31 

110 

112 

2 

114 

544 

120 

1 

15 

92 

28 

250 

6 

_ 


_ 

- 

- 

7 

4 

_ 

75 

12 

- 

334 1) 

218 

- 

- 

1 

27 

- 

14 1) 

149 

3 

279 

892 

388 

15 

47 

267 

77 

100 

1 

2 

— 

— 

_ 


4 

_ 

11 

_ 

8 

- 


447 

- 

- 

4 

16 

- 


408 

230 

945 

2 566 

454 

68 

442 

469 

291 

120 

7 

343 

— 

- 

- 

- 

192 

11 

131 

217 

4 

8 


676 

- 

- 

10 

36 

1 


193 

20 

365 

720 

287 

86 

10 

29 

49 

14 

2 

124 

— 

- 

- 

- 

24 

199 

182 

83 

19 

1 


118 

- 

- 

- 

- 

19 


29 

8 

105 

510 

25 

9 

53 

322 

239 

10 

1 


334 



“■ 





53 

35 

49 

2 775 

30 

7 

105 

91 

118 

40 

2 

171 

- 

— 

— 

- 

110 

261 

239 

10 

2 

- 

334 

- 

- 

- 

12 

1 

1 


25 


64 

656 

107 

13 

6 

4 

54 

30 

1 

5 

— 

- 

- 


2 

_ 

1 

- 

1 

- 

334 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



Quelle ; LAI-Bericht „Bilanz der Altanlagensaniening nach TA Luft", Stand Mai 1995 
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(§) 

Vergleich der Anlage-, Umweltschutz- und Luftreinhalteinvestitionen 
des Produzierenden Gewerbes 


Jahr 

Anlage - 
Investitionen 
insgesamt 

Anlage - 
Investitionen 
Umweltschutz 

Luftreinhaltung 

Anteil 

Mrd. DM 
(1) 

Mrd. DM 
(2) 

Mrd. DM 
(3) 

% 

(3) von (1) 

% 

(3) von (2) 

1980 

76,8 

2,7 

1,3 

1,7 

48,3 

1981 

75,5 

3,0 

1,5 

2,0 

51,9 

1982 

77,1 

3,6 

1,8 

2,3 

50,0 

1983 

80,0 

3,7 

2,1 

2,6 

56,7 

1984 

79,8 

3,5 

2,0 

2,5 

57,0 

1985 

88,2 

5,6 

4,0 

4,5 

71,4 

1986 

98,5 

7,3 

5,5 

5,6 

75,0 

1987 

102,0 

7,7 

5,5 

5,4 

71,8 

1988 

104,3 

8,1 

5,7 

5,5 

70,5 

1989 

112,2 

7,7 

4,7 

4,2 

61,2 

1990 

123,5 

7,3 

4,1 

3,3 

56,2 

1991 

151,3 

8,1 

4,2 

2,7 

50,6 

früheres Bundesgebiet 

130,6 

6,6 

3,4 

2,6 

51,5 

neue Länder 

19,7 

1,5 

0,6 

3,1 

40,6 

1992 

156,3 

8,8 

4,4 

2,8 

50,0 

früheres Bundesgebiet 

130,3 

6,3 

3,1 

2,4 

49,2 

neue Länder 

26,0 

2,5 

1,2 

4,6 

48,0 


Quelle: Statistisches Bundesamt, Angaben in Mrd. DM zu lfd. Preisen 

Geringfügige Abweichungen bei der Berechnung der Prozentanteile ergeben sich aus Rundungsdifferenzen 1993 und 1994 
= Daten noch nicht verfügbar 
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ERP-Förderung von Maßnahmen der Luftreinhaltung 


Jahre 

Anzahl der 
Vorhaben 

Gewährte 
Darlehen 
in Mio. DM 

Gesamt- 
Investitionen 
in Mio. DM 

1990 

944 

485 

1 842 

1991 

1 007 

328 

916 

1992 

847 

258 

902 

1993 

1 038 

514 

1 386 

1994 

1 087 

1 069 

3 636 

Gesamt 

4 923 

2 654 

8 682 


ERP-Förderung von Maßnahmen der Luftreinhaltung 
1990 bis 1994 



Anzahl der 
Vorhaben 

Gewährte 
Darlehen 
in Mio. DM 

Gesamt- 
Investitionen 
in Mio. DM 

Alte 




Bundesländer 

4 159 

1417 

4 537 

Neue 




Bundesländer 

764 

1 237 

4 145 

Gesamt 

4 923 

2 654 

8 682 


ERP-Fördenmg von Maßnahmen der Luftreinhaltung 

Alte Bundesländer 


Jahre 

Anzahl der 
Vorhaben 

Gewährte 
Darlehen 
in Mio. DM 

Gesamt- 
Investitionen 
in Mio. DM 

1990 

849 

468 

1 796 

1991 

741 

199 

547 

1992 

625 

135 

516 

1993 

959 

238 

593 

1994 

985 

377 

1085 

Gesamt 

4 159 

1 417 

4 537 


ERP-Förderung von Maßnahmen der Luftreinhaltung 

Neue Bundesländer 


Jahre 

Anzahl der 
Vorhaben 

Gewährte 
Darlehen 
in Mio. DM 

Gesamt- 
Investitionen 
in Mio. DM 

1990 

95 

17 

46 

1991 

266 

129 

369 

1992 

222 

123 

386 

1993 

79 

276 

793 

1994 

102 

692 

2 551 

Gesamt 

764 

1 237 

4 145 


Quelle; Deutsche Ausgleichsbank 


Drucksache 13/4825 
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@ 


Dioxin-Emissionen aus Abfallverbrennungsanlagen 


Abfallverbrennung 

1989/90 

1994/95 

ng TE/m^ 

g TE/a 

ng TE/m^ 

g TE/a 

Siedlungsmüll . 

8 

400 

0,1-1 

30 

Sondermüll . . . 

0,5 

1 

0, 1-0,5 

2 

Khnikmüll .... 

15 

2 

0,1-1 

<0,1 

Klärschlamm . . 

<0,1 

0,1 

<0,1 

<0,1 


Quelle: Umweltbundesamt, FG III 4.3, Stand: 1995 


Prognose der Reduktion der Schwermetallemissionen in Deutschland von 1985 bis 1995 


Element 

Emissionen 1985 

Emissionen 1995 
Prognose 

Reduktion 

alte BL 
t/a 

neue BL 
t/a 

Gesamt 

t/a 

alte BL 
t/a 

neue BL 
t/a 

Gesamt 

t/a 

alte BL 

% 

neue BL 

% 

Gesamt 

% 

Arsen 

87 

133 

220 

14 

19 

32 

84 

86 

85 

Cadmium 

20 

25 

45 

6 

5 

11 

70 

80 

76 

Chrom 

123 

214 

337 

49 

66 

115 

60 

69 

66 

Quecksüber 

52 

85 

137 

19 

12 

31 

63 

86 

77 

Nickel 

269 

164 

433 

130 

29 

158 

52 

82 

64 

Blei 

3 800 

1 214 

5 014 

n.V. 

n.V. 

624 

n.V. 

n.V. 

88 

davon: 










- Verkehr 

3 020 

600 

3 620 

n.V. 

n.V. 

240 

n.V 

n.V 

93 

- stationäre Quellen 

780 

614 

1 394 

250 

134 

384 

68 

78 

72 


n. V. = Daten für Teilgebiete nicht verfügbar 
Quelle: TÜV Rheinland 

Abschlußbericht des Forschungsvorhabens „Entwicklung der Schwermetahemissionen in der Bundesrepubhk 
Deutschland von 1985 bis 1995", FuE-Vorhaben-Nr. 104 03 524 
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Entwicklung der Hausmüllverbrennung 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Stand; 1995 



Anzahl 

der 

Anlagen 

Abfall- 

Angeschlossene 

Einwohner 

Durch- 

schn. 

Jahr 

durchsalz 

in 

1 000 t/a 

in 1 000 E 

in % der 
Gesamt- 
bevölke- 
rung 

Durch- 
satz je 
Anlage in 
1 000 t/a 

1980 

42 

6 343 

17 730 

28, 9 

151 

1985 

46 

7 877 

20 630 

33,7 

171 

1990*) 

48 

9 200 

21 600 

27,4 

191 

1995*) 

52 

10 870 

23 820 

29,5 

202 

2000*) 

(Schätzung) 

60 

12 000 

32 000 

40 

200 


•) unter Einbeziehung der neuen Bundesländer 
Quelle : Umweltbundesamt, FG 111 4.3 


Entwicklung der Sonderabfallverbrennungsanlagen 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Stand: 1995 


Jahr 

Anzahl der 
Anlagen- 
standorte 

Anzahl der 
Verbrennungs- 
einheiten 

Theor. Ver- 
brennungs- 
kapazität in t/a 

1965 

3 

4 


68 

000 

1970 

10 

15 


222 

000 

1975 

13 

22 


382 

000 

1980 

21 

34 


620 

000 

1985 

23 

38 


740 

000 

1990 

30 

51 

1 

010 

000 

1993 

30 

52 

1 

044 

000 

1995 

32 

55 

1 

120 

000 

voraussichtl. 

2000 

35 

59 

ca. 

1 300 000 


Quelle; Umweltbundesamt, FG III 4.3 
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Hausmüllverbrennungsanlagen in der Bundesrepublik Deutschland 
- Entwicklung der mittleren Schadstoffemissionen in mg/m^ - 

Stand: 1995 


Schadstoff 

Bezugsjahr 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

(Schätzungen) 

NOx 

270 

250 

210 

180 

100 

SO 2 

450 

350 

150 

100 

30 

CO 

280 

200 

150 

100 

30 

org. Verbindungen . . . 

230 

150 

20 

10 

5 

HCl 

700 

400 

50 

20 

5 

HF 

7 

5 

5 

1 

0,5- 

Staub 

70 

60 

20 

10 

2 

PCDD/F in I-TE 

10x10-6 

10X10-6 

8X10-6 

0,5X10^ 

0,05x10-6 


Quelle : Umweltbundesamt, FG UI 4.3 


@ 

Hausmüllverbrennungsanlagen in der Bundesrepublik Deutschland 
- Entwicklung der jährlichen Schadstoffemissionen und Prognosen für das Jahr 2000 (kt/a) - 

Stand; 1995 


Schadstoff 

Bezugsjahr 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

(Schätzungen) 

CO 2 

6 000 

7 500 

8 700 

10 500 

11400 

NOx 

9,5 

10,8 

10,6 

10,8 

6,6 

SO 2 

15,8 

15,2 

7,6 

6,0 

2,0 

CO 

9,8 

8,7 

7,6 

6,0 

2,0 

org. Verbindungen . . . 

' 8,1 

6,5 

1,0 

0,6 

0,3 

HCl 

24,6 

17,3 

2,5 

1,2 

0,3 

HF 

0,26 

0,22 

0,10 

0,06 

0,03 

Staub 

2,5 

2,6 

1,0 

0,6 

0,1 

PCDD/F in I-TE 

n. b. 

400X10-9 

400X10-9 

30X10-9 

3X10-9 


Quelle: Umweltbundesamt, FG III 4 ,3 
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Drucksache 13/4825 


Abfallverbrennungsanlagen in der Bundesrepublik Deutschland 
- Schadstofffrachten für das Jahr 1995 (kt/a) - 

Stand: 1995 


Schadstoff 

Anlagenart 

Hausmüll- 

verbrennungsanlagen 

SonderabfaU- 
verbrennungsanlagen 
(öffentlich zugänghch und 
privat betriebene Anlagen) 

Klärschlamm- 
verbrennungsanlagen 
(ausschüeßüch 
kommunale Klärschlämme) 

CO 2 

10 500 

1 200 

180 

NOx 

10,8 

1,2 

0,4 

SO 2 

6,0 

0,7 

0,2 

CO 

6,0 

0,7 

0,2 

org. Verbindungen 

0,6 

0,07 

0,02 

HCl 

1,2 

0,13 

0,05 

HF 

0,06 

0,01 

0,002 

Staub 

0,6 

0,07 

0,02 

PCDD/F in I-TE 

30X10-9 

2X10-9 

<0,1X10-9 


Quelle : Umweltbundesamt, FG III 4.3 


@) 

Abfallverbrennungsanlagen in der Bundesrepublik Deutschland 
- Anfall von Rückständen für das Jahr 1995 (kt/a) - 

Stand; 1995 


Reststoff 

Anlagenart 

HausmüU- 

verbrennungsanlagen 

Sonderabfall- 
verbrennungsanlagen 
(öffentüch zugängliche und 
privat betriebene Anlagen) 

Klärschlamm- 
verbrennungsanlagen 
(ausschließhch 
kommunale Klärschlämme) 

Schlacke/Asche 

3 300 

120 

- 

Filterstaub aus der 




Entstaubung/Kesselaschen .... 

300 

13 

150 

Reaktionsprodukte aus der 




Schadgasabscheidung 

380 

30 

- 


Quelle: Umweltbundesamt, FG III 4.3 
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(§) 

Emissionsgrenzwerte ausgewählter Stoffe für Abfallverbrennungsanlagen 
in verschiedenen europäischen Ländern 

Stand: 1995 



Land 

Schadstoffe 

Europäische 

Union 

Richtlinie 

94/67/EG 

1994 

Deutsch- 

land 

17. BImSchV 
1990 

Dänemark 

1991 

Frankreich 

1991 

>3t/h 

Nieder- 

lande 

BLA 

1993 

Österreich 
LRV-K 
1989/90 
0,75-15 t/h 

Schweden 
1993 
>3 t/h 

Schweiz 
LRV 1992 
> 350 kW 

Staub*) 

10 

10 

30 

30 

5 

20 

20 

10 

Chlorwasserstoff * ) 


(mg/Nm^) 

10 

10 

50 

50 

10 

15 

100 

20 

Fluorwasserstoff * ) 
(mg/Nm^) 

1 

1 

2 

2 

1 

0,7 

_ 

2 

Kohlenmonoxid * ) 
(mg/Nm^) 

50 

50 

100 

100 

50 

50 

100 

CO/CO 2 
< 0,002 

org. Stoffe*) 

(gesamt C) 

(mg/Nm^) 

10 

10 

20 

20 

10 

20 


20 

Schwefeldioxid * ) 
(mg/Nm^) 

50 

50 

300 

300 

40 

100 

_ 

50 

Stickstoffdioxid*) 
(mg/Nm^) 

— 

200 

- 

_ 

70 

• 300 

- 

80 

PCDD/PCDF 
(nglTE/Nm^) 

0,1 

0,1 

1,0 


0,1 

0,1 

0,1 



ab 1.1. 1997 








Bezugssauerstoff- 

gehalt 

(Vol-% trocken) . . . 

11 

11 

10 

9 

11 

11 

10% 
CO 2 , tr 

11 


*) Tagesmittelwert 

Quelle: Umweltbundesamt, FG III 4.3 
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Drucksache 13/4825 


Forschung und Entwicklung in der Luftreinhaltung 
1991 bis 1994 


Forschungsgebiete 

Vorhaben/ Anzahl 

Aufwendungen 

insgesamt 

davon Förderimg 
durch die Bundesregierung 


in Mio. DM 

Anzahl 

Mio. DM 

Luftreinhaltung insgesamt 

554 

785 

547 

529 

Emissionen 

und Emissionsminderung 

davon: 

143 

165 

142 

111 

Allgemein 

54 

56 

53 

41 

Verkehr 

24 

23 

24 

17 

Hausbrand, Feuerung, 
Energieerzeugung 

31 

36 

31 

21 

Industrie, Gewerbe 

34 

50 

34 

32 

Energiesparende Technik 

215 

439 

214 

247 

Überwachung der Luftreinhaltung .... 

159 

141 

158 

135 

davon: 





Meßmethoden, Meßgeräte 

45 

39 

45 

35 

Transmission, Klima, Atmosphäre, 
Meteorologie, Luftchemie 

80 

80 

80 

79 

Feststellung der Emissionen 

und Immissionen 

27 

18 

26 

17 

Rechtliche und 

planerische Aspekte 

7 

4 

7 

4 

Wirkungen 

von Luftverunreinigungen 

37 

40 

1 

33 

36 

davon: 





Wirkungen auf den Menschen 

1 

1 

0 

0 

Wirkungen auf Pflanzen, Tiere 
und Ökosysteme 

6 

5 

3 

2 

Wirkungen auf das Klima 

14 

7 

14 

7 

Wirkungen auf Materiahen 

16 

27 

16 

27 


Quelle: Umweltbundesamt, Datenbank UFORDAT 
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Drucksache 13/4825 


Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 


Vergleich der Anlage-, Umweltschutz- und Lärmbekämpfungsinvestitionen 
des Produzierenden Gewerbes 


Jahr 

Anlage- 

investitionen 

insgesamt 

Anlage- 

investitionen 

Umweltschutz 

Lärm- 

bekämpfung 

Anteil 
in V. H. 

in Mrd. DM 

I 

in Mrd. DM 

II 

in Mrd. DM 

III 

III von I 

III von II 

1980 

76,8 

2,7 

0,25 

0,33 

9,36 

1981 

75,5 

3,0 

0,21 

0,28 

7,11 

1982 

77,1 

3,6 

0,23 

0,30 

6,41 

1983 

80,0 

3,7 

0,23 

0,29 

6,20 

1984 

79,8 

3,5 

0,23 

0,29 

6,55 

1985 

88,2 

5,6 

0,26 

0,29 

4,61 

1986 

98,5 

7,3 

0,25 

0,25 

3,37 

1987 

102,0 

7,7 

0,27 

0,27 

3,45 

1988 

104,3 

8,1 

0,27 

0,26 

3,37 

1989 

112,2 

7,7 

0,26 

0,24 

3,45 

1990 

123,5 

7,3 

0,30 

0,22 

4,15 

1991 

151,3 

8,1 

0,36 

0,24 

4,45 

alte Länder 

131,6 

6,6 

0,336 



neue Länder 

19,7 

1,5 

0,025 



1992 

156,3 

8,8 

0,36 

0,23 

4,10 

alte Länder 

130,3 

6,3 

0,325 



neue Länder 

26,0 

2,5 

0,037 




Quelle: Statistisches Bundesamt, Angaben in Mrd. DM zulfd. Preisen 

Abweichungen bei der Berechnung der Prozentanteile ergeben sich aus Rundungsdifferenzen 


(§) 

Forschung und Entwicklung in der Lärmbekämfpung in der Zeit von 1991 bis 1994, 
Förderung im Umweltforschungsplan der Bundesregierung 


Forschungsschwerpunkte 

Anzahl 
der Vorhaben 

Mio. DM 

Lärmbekämpfung insgesamt 

48 

16 

davon: 



Wirkung von Lärm 

3 

1 

Erfassung und Verminderung von Verkehrslärm 

17 

7 

Baulicher Schallschutz 

5 

2 

Erfassung und Verminderung von Industrie- und Gewerbelärm 
(ohne Arbeitsschutz) 

6 

2 

Lärm in Wohngebieten 

2 

1 

Überwachung, Meßmethoden und -geräte, Grundlagen 

15 

3 


Quelle: Umweltbundesamt, Datenbank UFORDAT 
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